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このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただを、まことにありがと 
ラございます。 

• 取扱説明書をよくお読みのラえ、正しく安全にお使いください。 

• ご使用前に r 安全上のごま意」 （8 曰〜 S 目ページ)を必ずお読みください。 
♦保証書は「お買い上げ曰•販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書 
ととちに大切に保管してください。 



ま全上の 
ごを意 


テレビ放送国録画- 
を見る ■ビデオ再生 


音楽を聴く国写真を見る国便利機能 


保証書別添付 


RQT9188-2S 
















し、ろいろなシーンで 

「見る•聴く」を楽しちう！ 



ワンセグチューナーが付し\ているのさ?、手軽に本機を外に持ち出 
_ してテレビを楽しめます。/ V 户 


お風呂や 


見る- 


音楽を聴く P 46 


SD 力ードに記録した音楽を聴く 
ことがでさます。 


テレビを見る P 20 
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録画する （ SV - ME 75 のみ) 



ワンセグ放送を SD カードに録画でさます。 

[今、 見ている番組を録画 


キッチンで 



ま組表か6予約録画 P33 


番組名を表示するので、番組を 
選んで録画の予約がでをます。 


曰時を指定して予約録画 P34 


かし先の番組でち、曰時を指定し 
I て録画の予約びでをます。 I 

録画した番組を見るには… 

本機で再生します。 （ P 40) 


写真を見る P 62 


本機は防水仕様Xなので、 

お風呂や 
キッチンでも 
テレビや音楽を楽 i ます。 



デジタルカメラで撮該した写真 (JPEG) 
を順番に見ることがでさます。 
(スライドシヨー) 


※防水仕様について 

IPX 7 相当に対応しています。 
ご使用前に必ず8 ~ 9ペー 
ジをお読みください。 















































ち < じ 


付属 □□. 〇 

まずお読みください . 7 

防水について 

(ご使用前に必ずお読みください） ....... 8 

各部の名前 . 10 

SD カードを入れる/取り出ず.. . 12 
AC アダプターを使って 

電源の準備をする . 13 

電源を入れてチャンネル設定する.…14 

充電する . 16 

アンテナの準備をする . 18 


L テレビ放送を録画する . 32 

I • 視聴中の番組を録画する ....... 32 1 

• 番組表か5予約録画する ....... 33 

I • 曰時を指定して予約録画する ....... 34 J 


2 . モ約録画を確認/変更/ 

取 D ; 肖しする . 38 

3 . 録画したま組を見る . 40 

4. 録画したま組を 

保護（プロテクト）する . 42 

5 . 録画したま組をミ肖去する . 4己 

6 . 字幕や音声など 

ビデオ再生の設定をする . 44 


r テレビ放送を見る _ J 

1 . テレビ放さについて . 19 

2 . テレビ放さを見る . 乙0 

3 . チャンネルー覧か6選局する ...... 乙2 

4 . 番組表か6ま組を選ぶ . 乙3 

5 . チャンネル設定を変更/登録する....乙4 

6 . チャンネルー覧を切り換える 

(ホームトーおでかけ） . 26 

7. チャンネルー覧か6登録した 

チャンネルを削除する . 27 

8 . 音声び聴をやすいよ引こ 
スピーカーの音場効まを設定する....乙8 

9 . 画質や音質を設定する . 乙9 

10 . 字幕や音声など 

テレビ放ちの設定をする . 30 


r 音楽を聴< _ ) 

1 . 音楽を聴く . 46 

2 . 1」ピートなどの再生設定をする....已〇 

3 . 音楽を聴さなび6 

写真を順まに再生する . 已2 

4 . 画質や音質を設定する . 已3 

5 . バソコンを使って音楽を記録する ...... 已4 


準備 


録画-ビデオ再生 


イ56 7000\ 
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1 . 付属品 


付属品をご確認ください。 

記載の品番は、2008年4月現在のわのです。 


□ AC アダプター 

(RFEA 己 03 J ) 


□ USB 接続ケーブル 

( K 2 KZ 4 CB 白日 0] 已） 



□ CD-ROM 


SV - ME 7 已のみ付属 
□ SD メモリーカード （1 G 己） 


SV - ME 7 已のみ付属 
□ 屋內アンテナ変換ケーブル 

( K 1 TYY 9 E 0 白白0]) 


SV - ME 7 日のみ付属 
□が巧けスタンド 

( RFA 2939) 



バッテリーパックは、工場出荷時に本体に装着されていまず。 

買い誓え時、装着バッテ U —パック （ RP - 巳 P 7 日 L ) は購入できません。別売のバッ 
テリーパックをお買い求めください。 


包装材料などは商品を取り出したあと、適切に処理をしてください。 

本書では、付属品わ含む本機で使用でをるカード （ P 8 日）を rSD カード」、バッテ 
リーパック（充電式電池）を「パッテリー」と記載しています。 


別売品のご紹介 

ステレオインサイドホン 
バツテ U —パック& 


RP - H 」 E 300 
DMW - BCE 10 


《別売バッテリーパックについて 

当社製デジタルカメラ 「 LUMIX 」 専用バッテ U —パックび使用できます。な5びに充電に 
ついても riUMlXJ 付属バッテリーパック専用充電器 （ DE - ASSA ) びご使用になれまず。 


付属品や別売品は販売店でお買いホめいただけます。 

ネ公下グループのショッピングサイト「パナセンス」でお買いホめいただけるちのお 
あります。詳しくは「パナセンス」のサイトをご覧ください。 


Pawa んがら 


http://www.sense.panason に . co.Jp 


巨 














2. まずお読みください 


■テレビ放送について 

地上デジタル放送（ワンセグ）を視聴することびでをます。（アナ n グ放送は受信するこ 
とびでさません） 


ワンセグとは 

• ワンセグ（地上デジタルテレビ放送]セグ;<ント部分受信サービス）とは、携帯端末向けの地 
上デジタルテレビ放送で、 UHF 電波を使い、屋列を移動しなびらでち映像と音声、さ b にデー 
夕放送を楽しめるのび特長です。2日06年4月]曰より、 NHK および民放各社か日サービ 
スび開始されています。（お住まいの地域によっては、放送されない地域ちあります） 

• ワンセグについて詳しくは、下記ホームページをご賣ください。 

社団法人デジタル放送巧進協を httpy/www.dpa.or.jp 
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• 本機は緊急警報放送、データ放送サービスには対応していません。 

•画面びルさい携帯端末用の放送サービスのため、画質が粗<感じ日れた0、映像の動 
をびなめらかでなかったりすることびあ0ます。 

•放送ェ U ア内でわ、地あや構造物といった周囲の環境、本機を使用する場所や向さ、 
電波状況によっては寶信でをないことびあります。 



■ 記録内容の補償はでさません 

• 本製品におけるデータの破損につきましては、当社は一切の責任を負いかねますので、 
あ日かじめご了承ください。 

• 本製品または SD カードの不具合で録画や録音されなかった場合の内容の補償につい 
てはご容赦ください。 


■ 本書内のイラストについて 

• 本書は SV-ME7 日と SV-ME70 を共用しており、 SV-ME7 已のイラストを使用しております。 
• 本書内の写真は、説明のためスチル写真か日含成しています。また、本書内の製品姿 
図-イラスト-画面などは実物とをか異な0ますび、ご了承ください。 


この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づ<クラス日情I 
報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますび、この装置 
びラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引を起こすことびあ 
ります。取扱説明書に從つて正しい取り扱いをしてください。 
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. 防水について (ご使用前に化ずお読みください) 


■ 本機の防水性について 

本機は、 J に C 0920 (IEC 60529) 「電気機械器具の外郭による保護等級 （IP 
コード)」の IPX 7 相当の防水仕様となっています。 

常温の水道水にて、水深1 m に本機を静かに沈め、30分間放置して取0出した 
あと、本機の機能が動作することに対応しています。水中に落下させた0、水中 
で操作した0、お風呂などの温水につけることには対応していません。 

防水対象の液体 


対応 

真水、水道水 

非対応& 

石けん水、シヤンプー、入浴剤の入った水、洗剤、温泉水、プールの水、海水 


《非対応の水中につけないで<ださい。 


■ ミ谷室や台所など、水のかかるところで使用ずるとをは、じ TF のこと 
をしないで<ださい 

• AC アダプターを 接続して使用しない 

说れた手などで触ると感電の恐れびありまず。 

• 屋内アンテナ変換ケーブル、へッドホンを接続して使用しない 

接続部から水び入り、故障の原因になります。 

• カードふたを開けて、 SD 力ー ドを入れたり交換したりしない 

水滴び付いて端テびさびるなど、故障の原因になります。 

• バッテリーの交換をしない 

端テに水滴び付いてさびるなど、故障の原因にな0ます。 

• 故意に水の中に入れない 

誤って湯ぶねに落とした場合は、すぐに拾って柔5かい巧のようなものでふいてください。 


♦ 激し<水のかかる場所で使用しない 


• 石けん水やシャンプーなどの液体をかけない 

誤ってかかった場合は、速やかに洗い流し、柔5かい巧のようなわのでふいてください。 
①常温の水道水を弱めの水量にして就い流してください。 

多量の水や激し<水をかけて洗った0、洗剤で就わないで<ださい。 

(2) ドライヤーなどの熱風で乾かさないでください。 

• ミ 谷室など湿気のをい場所に放置しない 

使用後は、水滴を柔日かい巧のよラなをのでふさとり、浴室から持ち出して室内に置 
いて < ださい。 

• サウナで使用しない 

• 寒い屋外か5急に ミ 谷室に入れての使用は避ける 

本機び;令えた状態で移動させ、浴室など湿度の高い場所で使用したときは、つゆつさ 
び起こり、本機内部に水滴び付<ことびあります。 
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■ 防水性を保つには、拟下のことに気をつけて取り扱ってください 

• 本機を落としたり、ぶつけたり、強い圧力をかけない 

本機び変あや破廈し、防水性び保てなくなります。 

• スピーカーの巧を巧端のとがったちのでがさない 

内部の防水シートが傷つを、防水性び保てなくなります。 


■カードふた、バッテリーふた、 
端子ふたの取り扱いについて 

ふたの3ムパッキンは、防水性を保つ 
重要な役割をしています。 


カードふたバッテリーふた端子ふた 



r 


〇 

」 



• ふたをしっかり確実に聞じてください。 

①ふたび完全に閉じ5れていな < てすを間びあつた0、 
@コ’ムパッキンを挟んだまま閉じると 
本機内部に水び入ります。 



• ゴムパッキン （®) やゴムパッキンのあたるところ （©) に異物 
が付着していた5、取り除いてか5ふたを閉じてぐださい。 

毛髪、糸くず、砂、ほこりなどび付着すると防水性び保てなくなります。 

• 手びめれた状態や本機に水滴が巧いたままでふたを閉めないでください。 

端テに水滴び付いてさびるなど、故障の原因にな0ます。 





• ゴムパッキンにひび割れや変おびある場合は、そのまま使用しないで交換してください。 
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防水性を維持するため、2年に1度はコ f ムパッキンなどの防水に関する部品の交換 
(有料）をおすすめします。 


■ 水のかかるところでご使用後のお手入れ 

• 乾いた柔5かいなのよラなをので水滴をふを取ってください。 

寒;令地で、水滴び付いたまま放置しておくと凍結し、ふたび開かなくなるなど故障の 
原因にな0ます。 

•ちれがひどいと定は、水に浸した巧を絞ってか5巧れをふさ取り、そのあと乾いた柔 
5かい巧のよラなちのでふいてください。 

ベンジン、シンナー、アルコール、台所洗剤、浴室/ミ谷檀洗剤などの溶剤は、斜装ケー 
スび変質したり、塗装びはげる恐れあ0ますので使用しないで<ださい。 


■ スピーカー について 

スピーカーに水滴が付いていると、音がかさくなったり、ひずむことがあります。水滴 
をふき取り、しば5く乾燥させてか5ご使用ください。 


お客様の誤った取0扱いび原因の浸水による故障は保証対象がとな0ます。万一、本 
機に水び入った場合は使用を中止し、お買い上げの販売店にご相談ください。なお、 
付属品は防水仕様ではありません。 （SV-ME7 己付属の外付けスタンドは除く） 
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4 . 各部の名前 


電源ボタン （P14) 

音量ボタン 

チヤンネルポタン 

[の] 

[VOL] 

[CH] 


曲 ド'雨 


モードボタン 

メニューボタン 

[MODE] 

[MENU] 


戻るボタン 
[RETURN] 

メニュー設定時などに押 
すと，1画面ずつ設定画面 
を戻ずことびでさます。 


動作表示ランブ 

充電中： 

点灯 

録画（準備）中： 
約]秒間隔で点滅 
音楽再ホ中： 

約3砂間隔で点滅 


スピーカー （L) 


液晶 モニター 


製造番号について 

本機底面に記載されています。 



製造番号- 


SER.no XX年製 

-XXXXXXXXXX X 


スピーカー （R) 


十字 キー 

再生操作、モード選択時、メニュー設定時などに 
傾けたり、押した0して操作しまず。 


十字キーの操作説明 


例：左に傾けるとき 

実際の 本書での 

操作 記載 


例：中巧を押すとを 

実際の 本書での 

操作 記載 




な 


A 




十字キーのち側に指を置を、 
左に傾ける 


十宇キーを 
まっすぐ押し込む 
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本体スタンド （P6 日） 

矢印の方向に開くと、本機を手で持たなくてち、立 
ててテレビ放送などを視聴することびでさます。 


































































5. SD 力ー ドを入れる/取り出ず 

SD 力ードの出し入れは、本機の電源を切った状態で行ってくださし、。 


〇 


力ードふたを開ける 

1□ック解除ボタンを押しなが5 
2開ける 




e 


力ードふたを閉じる 


1カードふたのゴムパッ 
キンを本体に入れる 
，」 2「カチッ」と音がする 

Lpi 一 まで押す 



SD カードの向をに気をつけて、「カチッ」と 
音びするまでまっすぐ契まで入れて<ださい。 
• SD カードび斜めになった状態で入れる 
と、入れる途中で書さ込み禁止スイッチ 
( P 8 日）び 「 LOCK 」 側に動さ、記録で 
をなくなる場含があ0ます。 

出すとさ 

SD カードを「カチッ」と音びするまで押 
し、まっすぐ引を出して<ださい。 


コ f ムパッキンを挟んだまま閉じていな 
いか、カードふたび確実に閉じているか 
を確認してください。 


miniSD 力ード / microSD 力ード 


min に D 力ードや microSD 力ードは専 
用のアダプターに装着して、本機に挿入 
してください。 

miniSD 力ード 
microSD 力ード 


microSD 力ー ドは SD 力ー ドアダプ 
ターに直接装着してください。 




C お巧]百せ ') - 

• SD カード外のカード（扫日ページに記載政外のカード）は入れないでください。 

• パソコンに接続して転送中や、再生中、録画中は、 SD カードを取り出さないでください。 

転送中や録画中に取り出すと、 SD カードの内容び破壊される場合びあります。 

• 跑れた手で SD カードを出し入れしたり、ミ谷室など、水のかかるところで出し入れをし 
ないで < ださい。 

• 本機に水滴などび付いているとをは、水滴を柔日かい巧のよラなものでふを取ってか 
ら SD カードを出し入れして<ださい。 
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6. AC アダプターを使って電源の準備をする 



AC アダプターのケー 
ブル④の向走を確か 
め、奥まで確実に差 
し込む 



AC アダプターを使用しないとさは 

端モふたを閉じてください。 

1端子ふたの 
ゴムパッキンを 
本体に入れる 
吕「カチッ」と音が 
ずるまで押す 

• コ f ムパッキンを挟んだまま閉じて 
し、ないか、端テふたび確実に閉じて 
いるかを確認してください。 



1 


( お巧5せ ) - 

• 说れた手で AC アダプターを接続したり、浴室など、水のかかるところで AC アダプター 
を使用しないでください。 

• 本機に水滴などび付いているときは、水滴を柔らかい巧のよラなものでふき取ってか 
ら AC アダプターを接続してください。 

• AC アダプターは、本機専用です。 

• 必ず付属の AC アダプターを使用して<ださい。 


お買い上げ時はホールド設定がオンになつていまず。本機をごほ用になる前に、 
まずホールドを解なしてください。 _ 

HOLD^ 

解除ずる^ 
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. 電源を入れてチャンネル設定ずる 


[の]ボタン 


画 


十字 キー • 


例：左に傾けるとき 



実赢の 


本 li の 


り 


例：中巧を巧すとを 

実際の本書での 
操作 記載 


A 


り 


十宇キーのち側に指を置さ、十宇キーを 

左に傾ける まっすぐ押し込む 


[〇]ボタンを巧して電源を入れる 

テレビを見るにはチャンネル設定がお 
要です。 

お買い上げ時はチャンネル設定されて 
いません。下の手順でチャンネル設 
定をして < ださい。 


〇 


十字キーををちに傾けて 
r はい J を遇び、中央を巧ず 



e 


十字キーを上下に傾けて 
r 化な設定 J を還び、中央を巧ず 


e 


十字キーを上下に傾けて 
テレビが送を見る化方を選び、 
中央を巧す 


〇 


十字キーを上下に傾けて 
都道府県（出!巧）を還び、 
中巧を巧す 






ち目が®’視 


地域設定 


チヤンネル設定されていません。 
設定しますか？ 


頂吕が换 


化域設定 


十字キーの操作説明 


ま旧阪方良和 
大度大枚宗く ■ 
{ ( (( ( e 
県 県巧巧 府県県山 I 
賀貿巧版阪庫良歌 
滋お京大大兵を巧 


pi 巧 

巧化東信巧餓国国 
北東関甲ま巧中四 


14 


巧目がのが 


巧面抑 田る 













































• よく利用する場所（ご自宅など）のチヤ 
ンネルを登録する場含、「ホーム」に設 
定してください。 


〇 


表示されたチヤンネルを確認し、 
十宇キーの中央を押す 


■ 


蛋 


山 

团 

007■レビ 

00テレビ 

因 

团 

00巧を 

00テレビ 

161 

00巧巧 

曲 

〇〇巧を 

m 

00テレビ 
























，か" 

旧侧 



受信したい放送局びない場含は、 [RETURN] 
ボタンを]回押して手順〇に戻り、近隣の 
都道府県（地域）に変更してくださし、。 


〇 


十宇キーををちに傾けて 
r ホーム J を選び、中央を巧す 


广 おな!己せ ） - 

• 1分似上操作しないでいると設定画面び 
消えます。 


■ 設定画面が消えた場合は 

下の画面び表示されます。 

24ページの操作で、チャンネル設定を 
してからテレビを見てください。 




テレビ視聴中のボタン操作は ： P 吕〇 
随"「おでかけ」 にち登録ずるには ： P 吕 4 
チヤンネル設定を変更ずるには ： P 吕 4 


地域に登録されているチャンネルについて 

地域設定の放送局名は、20日8年3月時点の放送局運用規定に基づいています。 

• ご使用の地域によっては、電波状況び悪いチャンネルも登録されている場合びあります。 
• ワンセグサービスび開始されていないチャンネルち登録されていますび、サービス 
び開始されるまでは視聴でさません。 

• 登歸されているチャンネルの放送局名や周波数は、将来変更になる場合びあります。 
• 地域設定は、ワンセグサービスのすべての放送エ U アには対応しておりません。対応して 
いない地域にお住まいのお客様は、チャンネルスキャンでチャンネル設定してください。 

チャンネルスキャンでチャンネル設定するには： P 吕已 
原^不要なチャンネルを削除するには ： P 27 


電源を切る 


この一養でよろしければ登辑してください。 



[〇]ボタンを巧ず 
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を電ずる 

お買い上げ時、バッテリーは充電されていませんので、充電してか6お使いください。 
• バッテリーは、工場出荷時に本体に装着されています。 

• バッテリーを交換する場合は、70ページをお読みください。 


(電源が入つている場合は） 

[の]ボタンを押して、 
電源を切る 

四 


A AC アダプターを接続する 

W(P13) 

動作表示ランプ 

充電中は 

動作表示ランプび点灯 
します。 

充電が完了ずると 

動作表示ランプび消な 
します。 




C おな]百せ ） - 

• 電源び入っているとさでち充電されま 
すび、満充電になるまで最大約12時間 
かかります。また、充電中の表示はされ 
ません。 

• 動作表示ランプび約日.己秒間隔で点滅し 
ているとさは、7目ページをお読みくだ 
さし、 

• バッテ U —残量を使い切日なくてわ、継 
ぎ足し充電び巧能です。 


エコ巧電の設定 


通常充電にするか、エコ充電にするかを設定 
します。 

通常充電：1日日％の充電になり、 ] 回の充 
電で長時間使用したい場含に向 
いています。 

エコ充電： 9日％の充電で充電完了になり、 
バッテ1」一寿命（充電回数）を 
長持ちさせたい場合に向いてい 
ます。 

(バッテ U —持続時間は通常充 
電の目日％となります (P83)) 
お買い上げ時は「オフ」（通常充電）に設 
定されています。 


• 電源を入れておく （P14) 

[ MENU ] ボタンを巧す 

fMENlTj 


© 十宇キーを上下に傾けて 
「その他の機能へ J を選び、 
中央を巧す 



《画面例は r テレビを見る‘緑る」モードの場合 
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© 十宇キーを上下に傾けて 
r 巧巧設定 J を選び、 
中央を巧す 



ク番組を星ぶ 
ふ今すぐ録画する 
けスピーカーの音 i 

予約録画を設定する 
予約を®認する 
テレビの設定 


その他の巧能へ 

画質.音質の围整 



初期設定 



アラームの設定 


巧目が@滅 

msme .7 

晒 B ちる 



〇 十宇キーを上下に傾けて 
「エコ巧電設定 J を選ぶ 




パッテリ- 

—にごいて 

充電時間 

通常充電時 
エコ 充電時 

約3時間 


-温度2己むで充電時 
-バッテ IJ 一を使い切った状態&で充電時 
《この場合「電池残量びありません。充 


電して<ださい。」と表示されます。 


充電環境について 

バッテ U —の充電は周囲温度己む〜4日む 
で行ってください。温度び低いまたは高い 
とさは、充電にかかる時間び長くなる場含 
びあります。また充電でさない場含をあり 
ます。 （79 ページをお読み<ださい） 


1 


充電回数 


通常巧電時 

約已日日回 

エコ 充電時 

通常充電時の約2倍 


© 十宇キーををちに傾けて 

「オン J または「オフ J を選ぶ 



オン： エコ 充電 
オフ： 通常充電 

〇メ ニュー画面を消ずには 

[ MENU ] ポタンを押してください。 


C お巧5せ ) - 

•] 分上操作しないでいるとメニュー画 
面び消えます。 


■上手にお使いになるには 

政下の使いかたをすることにより、バッテ 
リーの寿命（充電回数）び長持ちします。 

• エコ充電設定を「オン」で充電してください。 
• 長期間使用しない場合は、定期的に（約 
1力月に一度）充電してください。 

■ バッテリー残量表示について 

画■►日■►■■跪 

表示がホ色になると、画面に常時表示され、 
しば5<すると電源が切れます。赤色に変 
わったとさは早めに充電してください。 

• 表示び消えているとさは、十字キーを上 
に傾けると表示を確認でさます。 


度=パッテリー持続時間については： PS 3 
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9 . アンテナの準備をずる 


テレビ放送を見る場合は、アンテナを立ててください。 

• テレビを見ないときや録画をしないときは、アンテナ 
を元の位置に戻して < ださい。 

• アンテナは矢印の方向に動かしてください。本機裏面 
を正面に向けて手前ち向や、液晶モニター側には動か 
すことはでさません。 

• アンテナに無理な力を加えないでください。 



■本機のアンテナを調整してを映像の乱れが直5ない場合は 

屋内アンテナ変換ケープル （ SV - ME 7 已のみ付属）を使って、屋外アンテナと接続する 
ことをおずずめします。 

• SV - ME 7 日をお使いの方は、屋内アンテナ変換ケープルを販売店でお買い求めいた 
だけます。 （ P 目） 

接続例 



ロック解除ポタン 


1□ック解除ボタ 
ンを押しなが5 
吕開ける 


mjr^ 


2 


屋内アンテナ変換ケーブルを使用しないとさは 
端モふたを閉じてください。 

1端子ふたのゴムパッキンを 
本体に入れる 
2「カチジ」と音がずるまで巧す c j ^:； 

• コ f ムパッキンを挟んだまま閉じていない 
か、端子ふたび確実に開じているかを確認 
して < ださい。 


C おな5せ ） - 

•城れた手で屋内アンテナ変換ケーブルを接続したり、浴室など、水のかかるところ 
で屋内アンテナ変換ケーブルを使用しないでください。 

• 本機に水滴などび付いているとさは、水滴を柔らかい巧のよラなわのでふさ取って 
か日屋内アンテナ変撰ケーブルを接続して<ださい。 
























































1 . テレビ放送について 

地上デジタル放送（ワンセグ）を視聴することができます。（アナ□グ放送は受信 
することびでをません） 


ワンセグとは 

• ワンセグ〔地上デジタルテレビ放送1セグメント部分受信サービス）とは、携帯端 
末向けの地上デジタルテレビ放送で、 UHF 電波を使い、屋外を移動しなび5でを映 
像と音声、さ 日に データ放送を楽しめるのび特長です。2 日日 日年4月1曰より、 
NHK および民放各社 か日 サービスび開始されていまず。（お住まいの地域によって 
は、放送されない地域おあります） 

• ワンセグについて詳しくは、下記す、ームページをご覧ください。 

社団法人デジタル放送推進搞会 http :// www . dpa . or.jp 


• 本機は緊急警報放送、データ放送サービスには対応していません。 

•画面びルさい携帯端末用の放送サービスのため、画質び粗<感じ日れた0、映像の動 
さびなめらかでなかったりすることびあ0ます。 

•放送ェ U ア内でお、地あや構造物といった周囲の環境、本機を使用する場所や向さ、 
電波状況によっては黃信でをないことびありまず。 



SV-ME7 已をお使いの場ち 

• ワンセグ放送には、番組の著作権保護のためにコピー制御信号（「歸画不巧（コピーネ 
バー)」、「1回だけ録画可能（コピーワンス)」、「歸画制限なし（コピーフリー)」を制 
御する信号）び組み込まれていまず。本機はコピー制御信号に対応しています。 

• 本機で録画した番組をパソコンなどへエクスプ□ーラで直接転送して見ることはでさ 
ません。また、パソコンにコピーしたファイルをエクスプ□ーラで本機に再度転送し 
てち、再生することはでをません。 


テレビ放送 
を見る 


19 

















2. テレビ放送を見る 


• アンテナの準偏をする （ P 18) 


■ 見たい番組を選ぶ 



[ MODE ] ボタンを巧す 



に H ] ボタンの [ v ] [へ]を巧す 



© 十宇キーを上下に傾けて 

「テレビを見る•録る J を選び、 
中央を押す 


• 十字キーを左ちに傾けてわ番組を選ぶ 
ことびでをます。 



テレビ放送を黃信しまず。番組情報はしば 
らくすると消えます。 


• チャンネル設定の画面び表示されると 
さは、チヤンネル設定びでさていませ 
ん。 ] 4ページの操作をして<ださい。 

SV - ME 70 をお使いの場合 

「テレビを見る」を選んでください。 



本書は SV - ME 7 已で説明していまず。本 
書内で記載の「テレビを見る-緑る」は、 
SV - ME 70 をお使いの場合、「テレビを 
見る」に読み換えてください。 


■ 音量を調壁する 

[ VOL ] ボタンの [-][ + ] を巧ず 

£vorg 

•「日」〜に引までの間で設定できまず。 
• お買い上げ時は「12」に設定されてい 
ます。 


C おな5せ ) - 

• 屋内などで電波状況び悪い場合、映像や 
音声び止まったり乱れた0しまず。場所 
を変えて試してください。 

• モード切換画面やメニュー設定画面で 
は、1分似上操作しない場合、切換/設 
定画面び消えまず。 

• 六ニュー表示中やモード切換時はに H ] 
ボタンを押して操作することはでさま 
せん。 
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■ 番組情報表示を切り換えるには 

現在ネ見聰中の放を局やバッテ I 」一残量などの表示/非表示を切0換えることびでをます。 
•表示をミ肖していてちバッテ IJ 一残量び少なくなると、「亡]」び自動的に表示されま 1 
す。 （ P 17) この場合、「亡]」表ををミ肖すことはでをません。 

テレビ放送を巧昭中に十字キーを上に傾ける^ 

• 傾けるたびに表示び変わ D ます。 

① ② 


— つ一 ja ♦…- 


!:00-22:45 きら-きら- 



十字キーを操作しな < てち、日秒経過する 
と、自動的に感の画面に切り撰わります。 


因00巧送 

22:00-22:45 きら-きら- 


か 





《番組名び長い場含 
でを、スク□ール 
表示はしません。 


〇 r ホーム」/「おでかけ J のどち日に登録したチャンネルを受信しているかを表示 （ P 2 目） 
合：「ホーム」 

色)：「おでかけ J 
• 録画中は表示されません。 

包電波の受信レベルの目ま強证[〇 :,□ =弱 

e W' r スピーカーの音場設定 （ r 反響音を抑える J / r 小声を大きくする」) j 設定時 （ P28 ) 
©画：バッテ U — 残量表示 ( P 17) 

^ : AC アダプター 使用時 
@十字キー操作のガイド 

• ガイド表示のある方向に傾けるとガイド表示の動作をします。 

© SD 九ー ドへの録画可能時間の目ま （SV-ME7 曰のみ） 

• 時間と分で表おします。例えば「◎1:3日」の表示は約1時間3日分の録画び可能でず。 

• 「◎と表示される場含は、 SD 力ードび入っていません。録画する場含1 
は SD カードを入れてください。 〔 P 12) 

• 緑画可能時間について、詳しくは84ページをお読みください。 


テレビ放送 
を見る 
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LXJ 了レじ 
00 巧を 
〇〇テレビ 
00 テレビ 
〇〇巧ち 
00 巧を 
TO テレビ 


3 . チャンネルー覧か5選局ずる 

チャンネル設定で受信したチャンネルー覧から選局することがでをます。 


〇 


r テレビを見る•録る」モードにしておく （P 吕 0) 

[MENU] ボタンを巧ず 

( menu ] 


e 


十字キーを上下に傾けて 
r ま組を還ぶ J を還び、 
中央を巧ず 


ん 


e 


十字キーを上下に傾けて 
r チャンネルー覧か引を遇び、 
中巧を巧ず 


り 番組を還ぶ ^チゎンネルーちから 

4 c さずぐ録画する1 番組表で _ 


a もさずぐ録画する 
■I スピーカーの 音 場 設定 
その他のなおへ 



〇 十宇キーを上下に傾けて 
見たいチヤンネルを選び、 


中巧を押す 


ん 




P 番組を星ぶ 
ぶ:さすぐ録画する 
■I スピーカーの 音場設定 
その化の搪能へ 



頂目が货が Sii 


..于サンネルー li - 
ホーム 


山固团团面圃陋 
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番組表か 5 番組を選ぶ 


番組表を表示し、番組内容をお語しなびら現在視聴でをる番組を選ぶことびでをます。 


「テレビを見る •録 る」モードにしておく （P 吕 0) 


0 [ MENU ] ボタンを巧ず 

fMENU^ 

© 十字キーを上下に傾けて 
「番組を還ぶ J を遇び、 
中央を巧ず 


P 番組を星ぶ 
HEC さずぐ録画する 
" スピーカーの音場設定 
その他の機能へ 




能側角つ妨 SK 



〇 


十字キーを上下に傾けて 
r 番組表で J を還び、 

中巧を巧ず 


ク香組を星ぶ チゎンネルー K から 

ぶ C 今すぐ録画するI 醒をで _ 

• I スピーカーの 音場設定 
その他の巧能へ 




配船®妨 SK 




現在のチヤンネルの番組表を表示します。 


〇 


十字キーを在ちにおけてチヤ 
ンネルを遇び、中巧を巧す 


19:00アニメ劇場 

19:30アニマル-ワールドワイド 

20:00音楽のち 

21:00明曰へ向かって 

22:00きら■きら-りん 


番組内容を表示しまず。 


e 


十宇キーををちに傾けて「今 
すぐ見る J を選び、中央を押す 


ん 



香組の容 
曰00巧を 

8/10旧） 
アニメ鼠場 

第15話 

19:00-19:30 

今すぐ見る 

1ぞ約塚画する1毎遇予約する1 


KU* ち' 

怖肝> 巧る 


まだ放送開始時刻のさていない番組 
の番組内容を確認ずる場合は 

手順〇で十字キーを上下に傾けてまだ放送 
開始時刻のさていない番組を選び、中央を押 
すと番組内容を確認することびでをます。 

庭-予約録画するには ( SV - ME 75 のみ）： P 33 
庭-予約せず、番組表に戻るには： 

[ RETURN ] ポタンを巧ず 


放送中の番組をすぐに録 
画したい場合は 


手順©で十字キーを左ちに傾けて「予約 
録画する」または「毎週予約する」を選 
び、中央を押してください。 

予約録画開始の確認画面で、 「 OK 」 を選 
ぶと録画び開始されまず。 

予約録画について詳しくは、37ページを 
お読みください。 


( おな5せ ) - 

• 放送局または時間帯によって、番組表の 
番組数び少なくなることびあ0ます。 

• 番組表には、最大 ] 日番組まで表示され 
まず。 


SV-ME75 

のみ 


テレビ放送 
を見る 
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p 番組を星ぶ 
ぶ:今すぐ塚画する 
■I スピーカーの音 J 
その化の巧能へ 


予約録画を設定する 
予約を适認ずる 
テレビの設定 
チゎンネル設定 
画質.音質の讀整 




A 十宇キーを上下に傾けて 
W 都道府県（化巧）を選び、 


中巧を押す 


本機は「ホーム」「おでかけ」の2種類にチヤンネルを登録でをます。（それぞれ 
最大18放送局まで登録）ご自宅で楽しむ場含と外出先で楽しむ場合に分けて登 
録することがでをます。 

チャンネル設定は、設定するたびに新し<登録されます。 


「テレビを見る•録る J モードにしておく （P20) 
アンテナの準備をする （P18) 


〇 [MENU] ボタンを巧ず 

の EN 弓 


e 


十字キーを上下に傾けて 
r その他の機能へ J を選び、 
中央を巧ず 


P 番組を星ぶ 
ぶうすぐ録画する 
■I スピーカーの音場設定 
その化の搜能へ 



e 


十字キーを上下に傾けて 
r チヤンネル設定 J を選び、 
中巧を巧ず 


I十字キーを上下に傾けて 
r 化巧設定 J を還び、中央を巧ず 



© 十字キーを上下に傾けて 

テレビがをを見る地方を遇び、 


中央を巧ず 


ム 


5. チャンネル設定を変更/登録ずる 







地域設定 


頂曰* R (を 


V / 

面 ） 
貧 山 

Jr ) -xly \ 

ま根阪方良巧 
大度大枚を （H 

(((( (黑 

県県巧巧府県県山 g 
賀留都阪阪庫良巧 I 
お滋巧乂大兵を和 I 


ち @ 

巧化ま信巧凿国国 
化ま巧甲東ほ中四 
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e 


表示されたチヤンネルを確認し、 
十宇キーの中央を押す 


■ 


蛋 


山 

团 

007■レビ 

00テレビ 

因 

团 

00巧を 

00テレビ 

161 

00巧巧 

曲 

〇〇巧を 

m 

00テレビ 
























，剛 

旧侧 



受信したい放送局びない場含は、 [ RETURN ] 
ボタンを]回押して手順©に戻り、近隣の 
都道府県（地域）に変更してください。 


〇 


十字キーををちに傾けて 
巧を巧を遇び、中央を巧ず 


の00テレビ 
面0〇; 

图0〇: 

四0〇; 


巧存場所を 
選巧してください。 


I ホーム t おでかけ I 



ホーム： よく利用する場所（ご自宅など） 
のチヤンネルを登録する場含な 
どに設定してください。 
おでかけ：滞在先などでテレビを見る場合 
などに設定してください。 


C おな5せ ) - 

• 電源を切ってわ設定は保持されます。同 
じ場所でテレビを見る場合、再度チヤン 
ネルを設定する必要はあ0ません。 


地域に登録されているチャンネルについて 

地域設定の放送局名は、2008年3月時 

点の放送局運用規定に基づいていまず。 

• ご使用の地域によっては、電波状況び 
悪いチャンネルち登録されている場合 
びお0ます。 

• ワンセグサービスび開始されていない 
チャンネルお登録されていますび、 
サービスび開始されるまでは視聴でさ 
ません。 

• 登録されているチャンネルの放送局名 
や周波数は、将来変更になる場含びあ 
ります。 

• 地域設定は、ワンセグ サービスの すべ 
ての放送エ U アには対応しておりませ 
ん。対応していない地域にお住まいの 
お客様は、チャンネルスキャンでチャ 
ンネル設定してください。 

不要なチヤンネルを削除す るには： P 吕7 


■ 「チャンネルスキャン J で受信でさるチャンネルを自動的に検索して登録ずる 

1をページ手順〇で、十字キーを上下に傾けて 
「チャンネルスキャン」を選び、中央を押す 

チャンネルの検索び始まります。 

• 検索には約]分かか0ます。（地域や電波状況 
によって異なりまず） 

2検索結果を確認し、十字キーの中央を押す 
3十字キーを左ちに傾けて保を巧を選び、中央を押す 

• チャンネルスキャンでは、電波状況び悪いと放送中の局でちチャンネルび検索されない 
場合びあります。屋外など電波状況のよいところでアンテナを立てて行ってください。 

• 検索されたチャンネルでち電波状況び悪い場含びあります。チャンネルを登録した 
あと、電波状況の悪いチャンネルを削除することびでさます。 （ P 37) 



テレビ放送 
を見る 


2已 




























6 .チ々 ンネルー覧を切り換える (ホ-ムーぉでかけ) 


• 「テレビを見る.録る」モードにしておく （ P 20) 


〇 [MENU] ボタンを巧ず 

唆 ENU) 


© 十字キーを上下に傾けて 
「その他の機能へ J を還び、 
中巧を巧ず 



© 十字キーを上下に傾けて 
「テレビの設定 J を還び、 
中央を巧ず 



ク番組を星ぶ 

ぶ:ろすぐ録画する 

■ •つレロ -H / T \ む 4 

予の豫画を設定ずる 
予のをお認する 


テレビの設定 


■■ 乂じ一刀一の曰 J 



その他の巧能へ 

画質.音質の贾整 



初期設定 



アラームの設定 


賄がな)滅 

fa ® が 

03曲戻る 




〇 十字キーを上下に傾けて 

「チヤンネルー覧遇択 J を還ぶ 



© 十字キーををちに傾けて 

「ホーム J または「おでかけ J 
を遇ぶ 

ホーム：14、 吕 4 ぺージで「ホーム」に 
登録したチヤンネルを表示 
おでかけ： 24 ページで「おでかけ」に登 
録したチャンネルを表示 


〇メ ニュー画面を消すには 

[ MENU ] ボタンを押してください。 


C おか5せ ） - 

• チャンネル設定したとさの地域外で使用した場合、チャンネルび同じでわ異なる放送局 
び黃信される場合びあ0まず。使用する地域に対応したチャンネルを「ホーム」/「お 
でかけ」に登歸して、「ぶーム」/「おでかけ」を切り換えてお使いください。 
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チヤンネル登録削席 



r チヤンネル登録削除 J び還ば 
れているので、そのまま十字 
キーの中巧を巧す 






e 


〇 


十字キーを上下に傾けて 
r 番組を還ぶ J を還び、 
中央を巧ず 


• D 番組を星ぶ 
ぶ:今すぐ塚画する 
■ I スピーカーの 音場設定 
その他の機能へ 




巧目*がみ妨 Sli 



〇 


十字キーを上下に傾けて 
r チヤンネルー覧か6 J を遇び、 
中央を巧ず 





配船货妨 Sii 



e 


十宇キーををちに傾けて 
r はい J を選び、中央を巧す 



チゎンネルーち 



ホーム 


■ 

このチヤンネルを 
チヤンネルー!！から 
削除しますか？ 

■1 




〇チャンネルー覧画面を消すには 

[MENU] ボタンを押してください。 

C お巧5せ ) - 

• チャンネルー黃に登歸されたチャンネルび]つしかない場合は、削除でをません。 


〇 [ MENU ] ボタンを巧ず 

fMENU^ 


〇 


十字キーを上下に傾けて 
削除ずるチヤンネルを遇び、 
ちに傾ける 


7. チャンみレ- 覧か5登録したチヤンネルを削除する 

• 「テレビを見る•録る」モードにしておく （ P 吕 0) 


チヤンネルー li 
ホーム 


レをレレををレ 
テ放テテ放巧テ 
0000000 
0000000 

の图团团固面四 


レをレレ巧をレ 
テ巧テテ巧巧テ 
0000000 
0000000 

田固田画面面晒 


テレビ放送 
を見る 
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义音声び聴きゃすし、ょぅにスピーカーの 音 場効 まを設定する 


r テレビを見る•録る」モード、「ビデオを見る」モード、「音楽を聴く」モードで 
設定することがでをます。 



[ MENU ] ボタンを押す 


(menu) 


© 十字キーを上下に傾けて 

r スピーカーの音場設定 J を還び、 
中央を巧ず 


テレビを見る ■ 録る 


ク番組を星ぶ 



ぶ C 今ずぐ録画する 
■1 スピーカーの 音場設定 
その化の機能へ 





巧目邸®妨 SK 




《画面例は r テレビを見る•録る」モードの場合 


反響音を抑える 


• オン 

反響音を感じやすい帯域を抑えること 
によって、室内の壁面などから跳ね返っ 
てくる反響音の影響を軽減します。 

ミ谷室などで反響音び気になるとさに設 
定してください。 

• オフ 〔お買い上げ時の設定） 

効果をオフします。 

※視聴している音量や室内の環境によって 
は効果び感じ5れない場合びあります。 


© 十宇キーを上下をちに傾けて 
設定する 

設定項目を選ぶ：上下に傾ける 
設定内容を選ぶ：左ちに傾ける 



◊ メ ニュー 画面を消すには 

[MENU] ボタンを押して<ださい。 


か声を大去<ずる 

( r 音楽を聴く」モードでは設定でをません) 


• オフ（お買い上げ時の設定） 

効果をオフしまず。 

• レベル1 

ルさな声を聴を取りやすくしまず。 

• レベル2 

レベル]よりさ5にルさな声を聴を取0 
やずくしまず。 


※音びひずむ場合は、「オフ」に設定して 
<ださい。 


C お巧らせ ） - 

• スピーカーの音場設定は、スピーカー使用時のみ効果びありまず。ヘッドホンを接続 
して聴いてち効果は得5れません。 

• へッドホン使用時は設定することびでさません。 

• 設定は「テレビを見る•緑る」モードと「ビデオを見る」モードで共通です。「音楽を 
聴<」モードで「反響音を抑える」を設定するには、モードを切り換えてか日設定し 
てください。モードの切り換えかたは、4目ページをお読みください。 
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9^ 画質や音質を設定ずる 

「テレビを見る•録る」モード、「ビデオを見る」モードで設定することができます。 
• 「音楽を聴く」モードと「スライドショーを見る」モードは、別の設定にな0まず。こ 
れ日のモードで設定するには已3ページをお読みください。 


〇 [MENU] ボタンを巧ず 

〇 


が ENU) 


十字キーを上下に傾けて 
r その他の機能へ J を遇び、 
中央を巧ず 


•0 番組を星ぶ 
ふさずぐ録画ずる 
>1スピーカーの宣場設定 
その他の巧能へ 




苗醜 R 资賊 Sii 




《画面例は r テレビを見る•録る」モードの場合 


〇 


十字キーを上下に傾けて 
r 画質-音質の調畳 J を還び、 
中央を巧ず 


P 番組を畳ぶ 
>5〇今すぐ塚画する 
||スピーカーの音 i 
その他の巧能へ 


予約録画を設定する 
予約を®認ずる 
テレビの設定 
チャンネル設定 
画質.音質の围室 



〇 十ぎキーを上下をちに傾けて 
設定する 

設定項目を選ぶ：上下に傾ける 
設定内容を選ぶ：左ちに傾ける 




ぐメニュー画面を消ずには 

[MENU] ボタンを押してくださし、。 



画質モード 


• スタンダード 

標準の画質モード 

• ダイナミック〔お買い上げ時の設定） 
明暗がはっさりしたメ U ノ VU のある画 
質モード 

• シネマ 

映画視聴に向いた画質モード 


明るさを「一己」から「+已」までの範囲 
で調整 

※お買い上げ時は「±日」に設定されてい 
ます。 


サウン 


• スタンダード〔お買い上げ時の設定） 
全音域をバランスよ<した音質 

• ミユージック 

メ IJ 八リ感を強調した音質 

• ニユース 

人の声を聴さやす< した音質 

• トレイン^ 

ちにやさしい音で、迷惑な音ちれを防止 
※へッドすン使用時のみ設定でさます。 


C おな己せ ) - 

• 設定は「テレビを見る•録る」モードと 
「ビデオを見る」モードで共通です。 （r 輝 
度」はすべてのモードで共通の設定にな 
0ます） 


テレビ放送 
を見る 
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10 . 字幕や音青などテレビ放送の設定をする 


〇 

e 


[ MENU ] ボタンを巧す 

fMENU) 


十字キーを上下に傾けて 
r その他の機能へ J を選び、 
中巧を巧ず 




き幕 


字幕放送に対応した番組び放送されてい 
る場合に、字幕を表示して視聴することび 
でをます。 

• 巧表示 （お買い上げ時の設定） 

• 言語1 
• 言語2 

※信語1」や信語2」に設定しても、対 
応する字幕情報びない番組の場合、字幕 
は表示されません。 


© 十宇キーを上下に傾けて 
「テレビの設定 J を選び、 
中央を押す 


番組を星ぶ 

a も今ずぐ録画する 

" つ卜。— ■+] —のさ f 

予の録画を證定ずる 
ぞのを巧認する 


テレビの設定 


■■ •A こ—ノ J —曰 



その化の搜能へ 

画質.音質の贾整 



技)巧設定 



アラームの設定 


賄が度)游 

dSig 了 
巧团巧 戻る 


二重音青 


二重音声に対応した番組び放送されてい 
る場含に、二重音声を切0換えて視聴する 
ことびでさまず。 

•主 （お買い上げ時の設定） 

•副 


〇 十宇キーを上下をちに傾けて 
設定する 

設定項目を選ぶ：上下に傾ける 
設定内容を選ぶ：左ちに傾ける 



• 主+副 

《二重音声に対応していない番組の場含、 
主音声での視聴にな0ます。 


◊ メニュー画面を消すには 

[MENU] ポタンを押して<ださい。 
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音青 


画面サイズ 


番組内で複数の音声信号び放送されてい 
る場合に、音声を切0換えて視聴すること 
びでさます。 

に日08年4月現在、ほとんどの番組は 
r 音声1」のみ放送されています） 

• 音声1 (お買い上げ時の設定） 

• 音声2 

※「音声2」に設定していてお、似下の場 
合は「音声1」に設定び変更されます。 
一電源を切ったり、チャンネルやモード 
を切0換えた場合 

一番組視聴中、「音声2」の放送びなく 
なった場含 


サービス切換 


サービスとは、チヤンネル内で放送されて 
いる番組のことをいい、ひとつのチヤンネ 
ル内で最大3つの番組び放送されまず。 
チャンネル内で複数の番組び放送されて 
いる場合に、切り換えて視聴することびで 
さます。 

に日日8年4月現在、ほとんどのチャンネ 
ルは「サービス1」のみ放送されています） 

• サービス1 (お買い上げ時の設定） 

• サービス2 
• サービス 3 

※厂サービス2」「サービス3」に設定して 
いてお、電源を切ったり、チャンネルや 
モードを切0換えた場合は r サービス1」 
に設定び変更されます。 


• ノーマル 〔お買い上げ時の設定） 

画面を最大サイズで表示 

• スモール 

字幕を表示して視聴するとをなど、字幕 
び見えやすいよ5に画面を縮ルサイズ 
で表术 


内蔵アンテナま信感度 


• 高感度 （お買い上げ時の設定） 
テレビ放送を高感度で寶信 

• 通常感度 

テレビ放送を通常の感度で毒信 
-テレビ塔の近くなど、電波び強すざると 
きは「通常感度」に設定してください。 


( おな百せ ) - 

• 「字幕」「二重音声」「画面サイズ」の設 
定は、「ビデオを見る」モードの「ビデ 
才の再生設定」の設定と共通でず。 


テレビ放送 
を見る 
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Lj ^ テレビ放送を録画ずる 

受信したテレビ放送を、本機に入れた SD カードに録画することがでをます。 


• 録画中は SD カードを取り出さないでください。 SD カードの巧容が破壊される場含 
があります。 

• バッテリー残量を気にせず確実に録画するため、録画する場台は AC アダプターを使 
用することをおすすめします。 （ P 13) 


視巧中のま組を録画する 


• SD 力ードを本機に入れておく （ P 12) 

• 「テレビを見る•録る」モードにしておく （ P 20) 
• 録画したいチャンネルに変えておぐ 



[ MENU ] ボタンを巧す 

fMENU) 


〇 十宇キーを上下に傾けて 
「今すぐ録画する J を選び、 
中央を巧す 



ク番組を里ぶ 
左さすぐ塚画する 
■■ スピーカーの音場設定 
その他の巧能へ 



巧目が@1 視 





動作表示ランプび約]秒間隔で点滅し、録 
画を開始します。 


録画は停止操作をするまで、最大約8時間 
錄画し続けまず。 

(最大約8時間の録画は AC アダプター使用時) 


32 


■録画を停止ずるには 

[ MENU ] ボタンを巧す 

^MENU) 


〇 


十字キーを上下に傾けて 
r 録画を厚止ずる J を遇び、 
中央を巧ず 



■ 録画中に電源を切る場合は 

電源を切ると録画は停止します。 
電源を切ろ5とすると下の確認画面び表を 
されます。十字キーを左ちに傾けて、「はい」 
か「いいえ」を還び、中央を巧して < ださい。 
































を組表か 5 モ約録画する 


• 「テレビを見る•録る」モードにしておく （ P 吕 0) 

〇 [MENU] ボタンを巧す 

TmenlA 


gfk 十宇キーを上下左ちにおけてず 
W 約するを組を選び、中央を巧す 


チャンネルを選ぶ：左ちに傾ける 
番組を選ぶ ：上下に傾ける 
ミ夫定する ：中央を押す 


〇 


十ぎキーを上下に傾けて 
r 番組を選ぶ J を選び、 
中央を押す 


_ 

19:00アニメ巧場 
19:30アニマル-ワールドワイド 
20:00音装のち 
21:00巧白へ向かって 
22:00きら•きら-りん 




クを組を星ぶ 
I もさずぐ録画する 
>1スピーカーの 言 場 設定 
その他の機能へ 


< s > 

ん 


• 最大1日番組まで表示されます。 




苗目*がを城 S 霞 



感 


ををちに傾けて 

中巧を巧す 


〇 


十字キーを上下に傾けて 
r ま組表で J を選び、 
中央を巧ず 


8/10旧） 22:00-22:45 

きら•きら■りん 


P を組を星ぶ チゎンネルーちから 

I も今ずぐ録画する 観ぉし; _ I 

" スピーカーの宣場設定 


感 


予の塚画ず る J 毎适予約ず る I 

表示の番組を 表示の番組を毎週録画 
録画予約しまず。するよラに予約しまず。 

〇き組表を消すには 

[MENU] ボタンを押してください。 


r お巧5せ ) - 

• 確実に録画するために、予約録画中は電波状況のよいところに本機を置くようにして 
<ださい。 

•必ず予約録画開始時刻までに、本機に SD カードを入れて < ださい。 （P12) 

• 放送局または時間帯によって、番組表の番組数びかなくなることびありまず。 

• 野球中継などで番組び延長された場合でち、予約した番組の歸画開始時刻び<ると録 
画を開始し、緑画終了時刻びくると録画を終了します。 

• 終了時刻び未定の番組は、開始時刻から8時間棲を終了時刻として録画の予約をします。 
• 開始時刻び未定の番組は、録画を予約することびでさません。 


録画- 
ビデオ再生 
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1 . テレビ放送を録画ずる (つづさ） 


曰時を指定してモ約録画する 


•「テレビを見る.録る」モードにしておく （ P 20) 


〇 [ MENU ] ボタンを巧ず 


gfk 十字キーを上下をちに傾けて 
モ約内容を還ぶ 


^ENlTl 


設定項目を還ぶ：上下に傾ける 
設定内容を還ぶ：左ちに傾ける 


© 十字キーを上下に傾けて 
「その他の機能へ J を遇び、 
中央を巧ず 




番組を星ぶ 

左 さずぐ録画する 
" スピーカーの 宣場設定 1 


その化の巧能へ 1 




旧目賊资城 Sii 




© 十字キーを上下に傾けて 

「ホ約録画を設定する J を還び、 
中巧を巧ず 


り 番組を星ぶ 
ぶ:今ずぐ緑画する 
■ I スピーカーの宣 J 
その化の横能へ 


予約録画を設定する 
予約を适認する 
テレビの設定 
チヤンネル設定 
画質.音質の離 





SD カードの録画可能時間 




• 録画曰は3日日先までの間で指定するこ 
とびでをます。 


ち目が 


〇毎週予約 

選んだ番組を於下のノ くターンで繰り返し 
予約録画するよラに設定でさます。 

• しない • ち週 • 月一金 

• 月一± • 毎曰 


© 十字キーを上下に傾けて 
「モ約を登録ずる J を遇び、 
中巧を巧ず 



登録すると、予約一覧画面にな0ます。 


〇予約一覧画面を消ずには 

[MENU] ボタンを押してください。 
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( お巧らせ ） - 

• 確実に録画するために、予約録画中は電波状況のよいところに本機を置くようにして 
ください。 

• 録画可能時間は、時間と分で表示します。例えば「◎ ] : 3日」の表示は約]時間3日 
分の歸画び巧能です。 

• 緑画可能時間び「◎と表示される場含は、 SD カードび入っていません。 

必ず予約録画開始時刻までに、本機に SD カードを入れてください。 （P12) 

• 歸画可能時間について、詳しくは84ページをお読みください。 


祗 録画した番組を再生ずるには： P 40 

• 本機で録画した番組を他機で再生することは保証していません。ただし、 
本機で録画した番組を、他の SV-ME7 已で再生することはできます。 


録画のモ約をすると 


番組表から録画の予約をした場合や、曰時指定 
をして録画の予約をずると、「(§)」び表示さ 
れます。 

• 録画の予約をしている場合でち、「今すぐ歸 
画する」を選んで視聴中の番組の歸画を始 
めると、録画中は「@」び表示されません。 


録画方法を上手にほい分ける 


すぐに録画がしたい場含：視聴中の番組を録画 P 32 

• 視聴中の番組を緑画する場含は、録画中に電源を切ると録画ち停止されます。 
テレビを視聴せずに録画だけしたい場含は、番組表予約 （P33) や曰時指定予 
約（左ページ）をしてください。 

予約したい番組のチャンネルや放送時間がわか5ない場台：番組表予約 P 33 

• 番組表は、最大 ] 日番組しか表示されません。それ ULb 先の番組を予約したい場 
合は曰時指定予約をして<ださい。（左ページ） 

番組表にまだ表示されていない番組を予約したい場台：日時指定予約をページ 



録画- 
ビデオ再生 
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1. テレビ放送を録画ずる (つづさ） 


録画時のお巧5せ 


SD 力ード1枚あたり 
の録画可能番組数 

最大目9番組 

予約巧能番組数 

1最大12ま組 


連続録画時間 

最大約8時間 
(冉 C アダプター 使用時） 


&録画時は冉 C アダプターの使用をおすすめし 
ます。バッテリーのみで使用時は、最大連続 
録画時間や予約番組数に関係な<、バッテ 
リー持続時間内 （ PS 3) の録画となります。 

ムソ下の場合は録画でさません。 

• SD カードび本機に入っていない場合 
• 本機に入れた SD カードび録画可能な SD 
カードでない場合 

• SD カードの書を込み禁止スイッチび 
「 LOCK 」 側になっている 
-録画に十分な録画可能時間び残っていない 
-録画可能番組数（最大目目番組）び記録 
されている 

-認識でさない SD カード（サボート外の 
フ オーマツ トなど） 

• バッテリー残量表示び赤色になっている 
とさや、バッテリー残量びなくなった場合 
• パソコンと接続している場合 

予約録画開始時刻や録画中に上記の状態に 
なると、予約録画はキャンセルされます。 

切下の場合は録画び正しく行われません。 

• 電波状況び悪い場合 
• 予約録画の時間び重なっている場合 

録画中は!;!下の操作はできません。 

• 録画番組しツがの番組を視聴/番組表の閲覧 
• 音声、サービス切換の設定を変更 
• 他のモードに変更 
• チャンネル設定 
• ホーム--おでかけの切り換え 
• 予約録画/予約確認 
• 初期設定の変更 


■ 予約録画時間が重なっている場合は 

予約時に、他の予約録画と重なっている場 
合は、下の確認画面び表示されます。十字 
キーを左ちに傾けて「はい」または「いい 
え」を選び、中央を押してください。 



重複した場合の録画內容 

〇録画開始時刻び同じときは後か日予約 
登録した番組を緑画します。 

©録画開始時刻び訪れた番組を録画終了時 
刻まで歸画したあと、すでに開始時刻を 
過ぎている番組を途中か日録画します。 

〇 (後に予約した番組）、、 

I 予約 N 0.01 、 

「ホ約 NdOg > 

洗に予約した番組） 録画できなぃ時間 

〇 L 予約 NciO ]\> 


〇前の予約番組の終了時刻と次の予 
約番組の開始時刻が同じとさ 

終わり約3日秒間 - 

,_ ^1 ; ■ 

r 予約 NdO i )1^ I 録画でをない時間 

I 予約 No .02> 

:— フ 

次の予約録画の準備のため、前の予約番 
組の終わ D 約3日秒間び歸画されません。 
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モ約録画の開始時刻になると 


録画予約すると、電源を切った状態で 
ち録画が始まります。 

また、録画中に [0] ボタンを押して、 
液晶モニターを点灯させた0消打させ 
た0することがでをます。液晶モニ 
ターを消してわ録画は継続されます。 

予約録画1分前になると 

• 動作表示ランプび約]砂間隔で点滅します。 
• 電源び入っている場含は、下のお知日せ 
画面び1日砂間表示されまず。 



十字キーを左ちに傾けて roK 」 を選び、 
中央を押してください。 

•予約歸画するチャンネルに切り換わり 
まず。 

•予約録画をやめる場合は、十字キーを 
左ちに傾けて「キャンセル」を選び、中 
央を押してください。 

•「日 K 」 /「キャンセル」を選ばなかった 
場合、予約録画は実行されます。 

お知6せ画面び消えたあとは 

画面左下に区^□び表示されます。電 
源ボタンと音量ボタンがのボタン操作は 
でさません。 

予約をキャンセルしたい場合は、歸画び始 
まってか日緑画を停止してください。 


• 「今すぐ録画する」を選んで録画中に予約歸 
画開始時刻になった場含は、録画を停止し 
ないと予約歸画び開始されません。録画を 
停止するには32ページをお読みください。 

予約録画が始まると 

• 動作表示ランプび約]秒間隔で点滅します。 



録画終了媛は、歸画開始前、最後に視聴し 
ていたチャンネルに切0換わりまず。 

■ 予約録画中に録画を停止ずる 
場口は 

1 [ MENU ] ボタンを巧す 

2十字キーを上下に傾けて r 予約録画を 
キャンセルずる J を選び、中央を f 甲ず 

■ 本機の時計について 

予約歸画/予約歸画の確認をするには、時 
計設定びされている必要びありまず。 

本機ではテレビ放送を貴信すると、自動的 
に時計び設定されまず。（手動で設定ずる 
ことはでさません） 

• バッテ U —を交換すると時計設定び U 
セットされまずので、バッテ U —交撰後 
は、まずテレビ放送を貴信してください。 
• 時計表示は、予約録画や予約録画の確認 
画面のとをのみ表示されます。 

• 本機の時計はワンセグ放送にあわせて時 
刻設定します。標準時刻とは若干ずれま 
すび、予約録画内容に影響はありません。 


37 


©準備中 


まもなく予の资画を開拍しまず。 



録画- 
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• 「テレビを見る.録る」モードにしておく （ P 20) 


〇 [ MENU ] ボタンを巧ず 

唆 ENU ) 


© 十字キーを上下に傾けて 
「その他の機能へ J を還び、 
中巧を巧ず 




© 十字キーを上下に傾けて 
「モ約を®認ずる J を還び、 
中央を巧ず 



番組を星ぶ 
，，もろすぐ録画する 
||スピーカーの音 i 
その化の巧能へ 


ず約録画を設定する 
予約をお認する 
テレビの設定 
チヤンネル設定 
画質.音質の讀整 
初期設定 
アラームの設定 



〇 十字キーを上下に傾けて確認/ 
巧更/取日ミ肖ししたいま巧を遇 
び、中巧を巧す 




廣画白 
毎画予の 
チたンネ•ル 
開拍時刻 
終了時刻 
修正を居映する 

予約を取り消ず_ 





確認し、変更や取り消しがなければ、 
[MENU] ボタンを押して確認画面を終 
了して < ださい。 


〇予約を変更する場合 
© 十字キーを上下に傾けて変更したい項 
目を選ぶ 

包十字キーをちちに傾けて変更する 
〇十字キーを上下に傾けて r 修正を反映 
する」を選び、中央を押す 


〇予約を取り消す場合 
© 十字キーを上下に傾けて r 予約を取り 
消す」を選び、中央を押す 
© 削除の確認画面で、十字キーをちちに 
愼けて「はい」を選び、中央を押す 


〇予約一覧画面を消すには 

[MENU] ボタンを押してください。 






























予約一覧画面 


T T 

018/7(木） 23:30-23:45 画00放送 I 

の 《/ R f 金）） 1 . nn - つつ - nn の 0 〇 ;1 ノト • f ? isnBT]JLj 


8 (金） 21:00-22:00 屈〇〇テレビ 
03 8/ 8(金） 21:30-22:30 の〇〇テレビ 
8/10( 日） 18:00-18:30 团〇〇テレビ 
8/10( 日） 22:00-22:45 图〇〇なさ 
06 8/14 (木） 21:00-22:00 抵〇〇放ち 
8/16 (±) 21:00-22:00 团〇〇テレビ_ 


E3J — 


〇録画可能時間の目ま 

• 時間と分で表おします。例えば 「 D 1:3日」 
の表示は約]時間 3 日分の録画び可能です。 

• 歸画可能時間について、詳しくは扫4ペー 
ジをお読みください。 

包 現在の日時 

• 時計は、テレビ放送を黃信ずると自動的 
に設定されます。 

e 予約録画が重複している場含 
の 毎週予約の設定びされている場台 


に店3 

IsPi 

^ial 


毎週予約 
月〜金予約 
月〜±予約 
毎曰予約 


Q 予約録画の実行時に、録画時間の全部または 
一部が録画されなかった場台 


〇 尿勇行雇園 の番組は 

I 未実行履歴 I の番組を選び、十字キーの中央を押すと、録画されなかった理由び1分間 
表示されます。 

• 履歴を削除する場台は 
十字キーの中央を押して < ださい。 

• 予約一覧画面に戻る場含は 

[RETURN] ボタンを押してください。 

味美ち M11 の番組は最大4件まで表示されまず。4件を超える場含は、ちいわのか日 
自動的に削除されます。 


録画- 
ビデオ再を 
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3 ^^ 録画した番組を見る 

本機で録画した番組を再生します。 


〇 [ MODE ] ボタンを巧ず 


© 十字キーを上下に傾けて 
「ビデオを見る J を遇び、 
中央を巧ず 




■ 音量を調整ずる 

[ VOL ] ボタンの [-][ + ] を巧す 


■ 番組再生中の十字キー操作 

• 停止する： ■ 

下に傾ける 

• 再生/一時停止する： ►/!! 

中央を押す 

• 早戻し•早送り（サーチ）する： 

左ちに傾けたままにする 

• スキップする： 

左ちに傾ける 

(再生途中で十字キーを左へ傾けると、そ 
の番組の先頭に戻ります。前の番組に戻 
る場合はちラー度左へ傾けてください。） 


© 十宇キーを上下に傾けて見た 
い録画番組を選び、中央を巧ず 



録画した番組を再生します。番組情報はし 
ば日くすると消えます。 

• 録画曰び不明な場合、ビデオファイル U 
スト画面で r.J び表示されまず。 


才ートパワーオフ 

節電のため、停止状態び約己分！;(上続< と 
自動的に電源び切れまず。 

レジューム機能 

前回、再生を停止したところから再生します。 
• SD カードの交換や、歸画番組を追加/削 
除して SD カード内の情報び変更される 
と解除されます。 


C お巧百せ ) - 

• 他機で歸画した番組を本機で再生する 
ことは、保証していません。ただし、他 
の SV-ME7 己で録画した番組を本機で再 
生することはでをます。 

• 一時停止した状態でスキップやサーチ 
をした場合、指を離ずと自動的に再生び 
始まります。 

• サーチを開始すると、映像び一時停止状 
態になります。サーチ操作をやめると、 
そこか5映像び再生されます。 
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■ 番組情報表示を切り換えるには 

録画したま組の放送局やま組名などの表示/非表示を切0換えることびでをます。 
•表示をミ肖していてちバッテ IJ 一残量び少なくなると、「亡]」び自動的に表示されま 
す。 （P17) この場合、「亡]」表ををミ肖すことはでをません。 

録画したま化を巧昭中に十字キーを上に傾ける^ 

• 傾けるたびに表示び変わります。 

② ⑤ 



22:00-22:45 きら•きら-りん 


「-こ遭!今^^^; 


十字キーを操作しなくてち、日砂経過する 
と、自動的に感の画面に切り換わります。 


J 


因00放送 

22:00-22:45 きら■きら.りん 


99 


' mM 


-※番組名び長い場合 
でち、スク□ール表 
示はしません。 


〇 

〇喘： r スピーカーの音場設定 （ r 反響音を抑える」/「ル芦を大きくずる」) J 設定時 （ P 28) 
©m :バッテ U — 残量表示 ( P 17) 

^ : AC アダプター 使用時 
0十字キー操作のガイド 

• ガイド表示の方向に傾けたり中央を押すと、ガイド表示の動作をします。 

〇プ□グレスバー 

• 再生経過時間をバーで表示します。（@ :再生経過時間®:記録時間） 

• プ□グレスバーを表示中は、アラーム設定の秒読み表示や予約番組びあることを 
示す「@」は表示されません。 

庭-常時表示させるには： P 4 己 


録画途中に電波状況が悪いげ態があった場台 

録画中に電波状況び悪かった区間は録画されません。再生すると、緑画されなかった区 
間はとび越して再生されます。途中に録画されなかった区間びあった場合でち、記録時 
間の表示は、この区間を含めたをのになりまず。 


録画- 
ビデオ再を 
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4 . R 列録画した番組を保護(プ□テクト)ずる 

誤って'消去しないように、録画した番組を保護（プ□テクト）します。 

保護していてち、 SD 力ードをフォーマツトした場合は消まされます。 


• 「ビデオを見る J モードにしておく （ P 40) 

• 録画したま組を再ちしている場合は、十字キーを下に傾けて停止しておく 


〇 十字キーを上下に傾けて 

巧童したい録画番組を還び、 
ちに傾ける 



■ 解除ずる場合 
1手順〇で、十字キーを上下に傾け 
て 「flJ 表示のある番組を選び、 
ちに傾ける 

2十字キーを上下に傾けて r プ□テク 
卜解除」を選び、中央を巧す 



プ□テクトした番組は、ビデオファイル U 
スト画面で 「fl」 び表示されます。 


C おからせ ) - 

• バッテ U —残量表示びホ色になっているときは、プ□テクト/プ□テクト解除すること 
はでさません。 
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s 録画した番組を消去ずる 


• 「ビデオを見る」モードにしておく （ P 40) 

• 録画した番組を再をしている場含は、十字キーを下に傾けて停止しておく 


〇 


十字キーを上下に傾けて 
ミ肖去したい録画ま組を遇び、 
ちに傾ける 


■ ■ 17 0ついレ、证 



2 8/10 (日）国きら■きら•り ► 

巧抱時刻 

22:00 

記塚時間 

0:45 


巧目*巧 (^9 巧を 

- 



〇 


十字キーを上下に傾けて[■ビデ 
オフアイルミ肖去 J または r をビ 
デオフアイルミ肖去 J を遇び、 
中央を巧す 



〇 


十ぎキーをちちに傾けて 
r はい J を選び、中央を巧す 



※画面例は「ビデオファイル消ま」を選んだ場合 


( おな!百せ ) - 

• 「プ□テクト」設定されたビデオファィ 
ルは消去でさません。 

• 「全ビデオファイル消去」を選んだ場合 
消去中に [RETURN] ボタンを押すと 
ボタンを押した降の番組の消去を4 
止します。〔中止するまでに消去された 
番組は元に戻ずことはでさません） 

• バッテ U —残量表示びホ色になってし 
るとさは、消去でさません。 



〇消去後の録画可能時間について 


SD カードの録画可能時間 
17/22 m のを巧 II 


一— 

2 8/10旧）国きら•きら■り ► 

開姑時刻 

22:00 

記资時巧 

0:45 


旧自 a 巧巧を 

- 


放送局か日送信されるビットレート（単 
位時間あたりの情報量）は、放送局や蚕 
組により異なります。 

本機では、ビットレートの大さい番組 
(412 kbps) を想定して録画可能時間の 
目安を表示していまず。そのため、情報 
量のかない番組を消去した場合は、消去 
した番組の録画時間に対して、増加する 
録画可能時間びかなくな0ます。 

例：1時間のビデオファイルを消去したに 
をかかわ5ず、録画可能時間の表示び 
4已分程度しか増えないなど 
(時間の差は録画した番組の情報量 
によって変わります） 


録画- 
ビデオ再生 
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6. S 字幕や音青などビデオ再生の設定をする 


〇 [ MENU ] ボタンを巧す 

^ENlTi 

© 十字キーを上下に傾けて 
「その他の機能へ J を還び、 
中央を巧ず 



き幕 


字幕放送に対応した番組を再生している 
場合に、字幕を表示して視聴することがで 
さまず。 

• 巧表示 （お買い上げ時の設定） 

• 言語1 
• 言語2 

※信語1」や信語2」に設定しても、対 
応する字幕情報びない番組の場合、字幕 
は表示されません。 


© 十宇キーを上下に傾けて 

「ビデオの巧を設定 J を選び、 
中央を巧す 




〇 十宇キーを上下をちに傾けて 
設定する 

設定項目を選ぶ：上下に傾ける 
設定内容を選ぶ：左ちに傾ける 



二重音青 


二重音声に対応した番組を再生している 
場合に、二重音声を切0換えて視聴するこ 
とびでさます。 

•主（お買い上げ時の設定） 

•副 

• 主+副 

《二重音声に対応していない番組の場含、 
主音声での視聴になります。 


画面サイズ 


• ノーマル 〔お買い上げ時の設定） 

画面を最大サイズで表示 

• スモール 

字幕を表示して視聴するとさなど、字幕 
び見えやすいよ5に画面を縮ルサイズ 
で表术 


〇メニュー画面を消ずには 

[MENU] ボタンを押して<ださい。 
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プログレスパー表示 


• 表示 

再生の経過状態を示すプ□グレスバー 
を常に表示 

• 非表示 （お買い上げ時の設定） 

プ□グレスバーはしば日くすると消灯 
しまず。 


C お巧5せ ) - 

• 「字幕」「二重音声」「画面サイズ」の設 
定は、「テレビを見る•緑る」モードの 
「テレビの設定」の設定と共通です。 


録画- 
ビデオ再生 


4已 









7^ 音楽を聴く 

• 音楽データを記録した SD 力ードを本機に入れておく （ P 12) 


〇 [ MODE ] ボタンを押す 



© 十宇キーを上下に傾けて 
「音楽を昭< J を選び、 
中央を巧す 



■ 音量を調整ずる 

[ VOL ] ボタンの [-][ + ] を巧ず 


■ 再生中の十字キー操作 

• 停止する： ■ 

下に傾ける 


• 再生/一時停止する： ►/!! 

中央を押す 

• 早戻し•早送り（サーチ）する： 

再生中に&左ちに傾けたままにする 

• スキップする： • W 

左ちに傾ける 

(巧の途中で十字キーを左へ傾けると、 
その曲の先頭に戻ります。前の曲に戻る 
場含はわラー度左へ傾けてください。） 


© 十宇キーを上下に傾けて再生 
ずる曲を選び、中央を押す 



音楽再生します。 

動作表示ランプが約3秒間隔で点滅します。 
• しば日くすると液晶モニターび省電力 
のため消灯します。表示を確認するには 
[RETURN] ボタンなど、いずれかのボ 
タンを押してください。 




厘"液晶 モニターを 点口した まま 

にずるには（省電力設定）： P 己1 


※一時停止中に左ちに傾けたままにする 
と、連続してスキップしまず。 


才ートパワーオフ 

節電のため、停止状態び約已分似上続< と 
自動的に電源び切れまず。 


レジューム機能 

前回、再生を停止したところか5再生します。 
• SD カードの交換や、巧を追加/削除して 
SD カード内の情報び変更されると解除 
されまず。 
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音楽を SD 力ードに記録するには 


本機で音楽再生するには、音楽を攻下のいずれかのち法で SD カードに記録してくだ 
さい。 


付属の CD-ROM (SD-Jukebox) を 
パソコンにインス!ルして、 
SD - Jukebox を使って転送 


インストールずる： 
P 已巨 

应"乾送する： P 巨0 



当社製 SD ステレオシステムなど、 
SD オーディオ規格準拠の機器&で 
記録した SD カードを本機へ 

•詳し<は、それぞれの機器の取扱説 
明書をお読みください。 


※対応機種 



■ 


(2 日日 S 年 4 月現在） 


商品名 

品番 

SD ステレオシステム 

SC-SX9 己 0 、 SC-SX8 曰 0 、 SC-SX8 日日、 SC-SX4 曰 0 、 
SC-SX 400 、 SC-PM870SD. SC-PM770SD. 
SC-PM730SD 、 SC-PM710SD 、 SC-PM670SD. 
SC-PM 930 DVD 、 SC-PM 白 lODVD 、 SC-NS 己己 OSD 

DVD レコーダー 

DMR-XW 320 、 DMR-XW300. DMR-XW 200V 、 
DMR-XW120 、 DMR-XWlOO 、 DMR-XW 已 ] 、 DMR-XW 曰 0 、 
DMR-XW41V. DMR-XW 斗日 V 、 DMR-XW31 、 DMR-XW30 

ブルー レイデイスクレ コーダー 

DMR- 日 W90 日、 DMR- 日 W8 日 0 、 DMR- 巨 W7 日日、 
DMR-BW200 


LU 下の音楽データを SD 力ー ドに記録してち本機では再生でさません。 

• WMA/MP3/AAC 形式ファイルをパソコンのエクスプ□-ラ 
で直接転送した音楽データ 

• 他社製の SD オーディオ規格に準拠していない S ニコンポな 
どで記録した音楽データ 
• 携帯電話の音楽配信サイトよりダウン□ー ドした、 SD オーディオ規格に準拠してい 
ない音楽データ 



音楽を聴ぐ 
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1 . 音楽を聴く (つづ走） 


プレイリストか5巧を巧して聴< 


SD-Jukebox や SD ステレオシステムで音楽を記録すると、プレイリストという 
アーティスト名やアルバム名ごとに分類される音楽リストを作ることがでをま 
す。これらのプレイリストから聴をたい®を選んで聴くことができます。 

• 本書では、「アーティスト」か日巧を探す操作を説明します。「アーティスト」似がの 
プレイリストか日選曲する場合ち「アーティスト」と同様に操作してください。プレ 
イリストの種類についてはちページをお読みください。 


• 「音楽を聴く」モードにしておく （ P 46) 


〇 

e 


[ MENU ] ボタンを巧す 

(MENU) 


十字キーを上下におけて「曲 
を還ぶ J を遇び、中巧を巧す 



© 十宇キーを上下に傾けて r アー 
テイスト J を選び、中巧を}申ず 




〇 十字キーを上下に傾けてプレ 
イ U ストを還び、中央を巧ず 



© 十字キーを上下に傾けて再生 
ずる曲を還び、中巧を巧す 




C おな百せ ) - 

• プレイ U ストに分類されていない曲は、アーティストやアルバムなどのプレイリスト 
占、6巧を探すことびでをません。「全巧」から巧を選んでください。 

• プレイ1」ストの作成ちまは、 SD-Jukebox の通をモード編の取扱説明書 (PDF フアイ 
ル）や SD ステレオシステムの取扱説明書をお読みください。 
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プレイリストの種類 
50音検索 

プレイ U ストを已日音か日検索して選べます。 

全曲 （お買い上げ時の設定） 

すべての巧か5選べます。 

来新曲 ロレイリストびある場合のみ表示） 
SD-Jukebox や当社製 SD ステレオシステム 
で新曲転送されたなを選べます。 

• 新巧に分類された巧びない場合は表示され 
ません。 

V フイべスト（プレイ1」ストがある焉をのみ表示） 
当社製マイベスト機能搭載オーディオ磯器で 
マイベストに分類された巧を選べます。 

• マイベストに分類されたなびない場合は表 
示されません。 


X アーティスト 

SD-Jukebox や当社製 SD ステレオシステム 
などでアーティストに分類されたプレイリス 
卜か日選べます。 

&アルバム 

SD-Jukebox や当社製 SD ステレオシステム 
などでアルバムに分類されたプレイリストか 
旦選べます。 

狙！ユーザープレイリスト 

SD-Jukebox や当社製 SD ステレオシステムなど 
でお客様び作成されたプレイリストから選べます。 

が印象 

SD-Jukebox や当社製 SD ステレオシステムなど 
で印象に分類されたプレイ U ストから選べます。 
'■ ろ：ウキウキ系 'y: 癒し系を：ゆったり系 
5* :その他の印象プレイリスト 


■ 「50音検索」か5選 ffi ずる 

1左ページの手順©で十字キーを 
上下に傾けて「己0音検索」を選 
び、中央を巧す 

吕十字キーを上下左ちに傾けてプ 
レイリストを選び、中央を巧す 

行タブを選ぶ ：左ちに傾ける 

プレイ U ストを選ぶ ：上下に傾ける 

プレイ U ストを決定する：中央を押す 
行タブ 



冉巨 C げル ファ ベット）…一 etc . (数き 
など）の順で表示されます。 

プレイリストび作成されていない行はと 
び越します。 


3十字キーを上下に傾けて再生し 
たい曲を選び、中央を巧ず 


ク空と量 
ク Musics Voice 


c お巧らせつ - 

• 已〇音検索磯能は、プレイ U ストを元にし 
た検索機能です。巧のタイトルからの検索 
はでさません。 


音楽を聴ぐ 
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2. リピートなどの再生設定をずる 


〇 [ MENU ] ボタンを巧す 

^ENU) 


© 十字キーを上下に傾けて 
「その他の機能へ J を選び、 
中巧を巧ず 




© 十字キーを上下に傾けて 
「音楽の再生設定 J を還び、 
中央を巧ず 




〇 十字キーを上下をちに傾けて 
設定ずる 

設定項目を選ぶ：上下に傾ける 
設定内容を選ぶ：左ちに傾ける 




再生モード 


• ノーマル 〔お買い上げ時の設定） 
選択したプレイ U スト内の巧を再生 

• 1巧リピート 

1曲を繰0返し再生 


• 全曲リピート 

選択したプレイ U スト内のずべての巧 
を繰0返し再生 

• ランダム 

選択したプレイ U スト内のすべての曲 
を順不同に再生 
• ランダムリピート 
選択したプレイ U スト内のすべての曲 
を順不同に繰0返し再生 
• ザッピング 

選択したプレイ U スト内のすべての巧の 
サビ部分約2日秒間を順に繰0返し再生 
-サビ情報び含まれていない場合は、曲の先 
頭部分び約2日秒間再生されます。 

-十字キーを左ちに傾けたままにして、早戻 
し、早送りすることはできません。 

• イント〇 

選択したプレイリスト内の各曲の先頭 
1日砂間を順に繰0返し再生 


-「ヴッピング」「イントロ」に設定時、モード 
を切り換えたり、電源を切ると再生モードは 
「ノーマル」になります。 

-ザッピング再生中やイント□再生中に十字 
キーの中央を押すと、再生中の巧の始めか旦 
通常再生します。 

-ランダム再生中は、十字キーを左に傾けて再 
生し終わった曲へ戻ることはでをません。 


〇メニュー画面を消すには 

[MENU] ポタンを押して<ださい。 
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1 巧リピート 
全曲リピート 
ランダム 
ランダムリピート 
ヴッピング 
イント〇 


再生中の画面 


G < 



※本機対応ファイル形式： JPEG 

画素数： 9臣 X 白色、色40 X 4召0、160 X 120-1 800 X 1200 


• r 省電力設定」を「オン」に設定時は、しばらくすると表示び消えます。表示を確認するに 
は [RETURN] ボタンなど、いずれかのボタンを押してください。 


〇巧名 

包アーテイストち 
0アルバム名 
0ジャケット写責 

• 作成ち法（静止画の添付）については 
SD-Jukebox の通常モード編の取扱説 
明書 (PDF ファイル)をお読みください。 
• プレイリストに登録された写真は本 
機で表示されません。 

• 写真び本機に対応^していない場含 
は、固定の画像び表示されまず。 

• 1巧に複数の写真を添付している場合、本 
機では最初の]枚のみび表示されます。 
©現在の曲/総巧数 


©プ□グレスバー（再生経過時間） 

感：再生経過時間®:再生曲の長さ 
©十字キー操作のガイド 

• ガイドは再生後しばらくすると消えます。 

十字キーを上に傾けると表示されます。 

• ガイド表示の方向に傾けたり中央を 
押ずと、ガイド表示の動作をしまず。 
0 ； 

「スピーカーの音場設定 （ r 反響音を抑 
える J )」 設定時 （ P 吕 8) 

:バッテリー残量表示 （ P 17) 
^: AC アダプター 使用時 
©再生モード（をページ） 


プレイ y スト連続再生 


• オン 

アーティスト、アルバム、ユーヴープレイ 
U スト内のプレイ U ストをまたいで再生 
-「ランダム」「ランダムリピート」に設定し 
ていてち、プレイリストは順不同に選択さ 
れません。 

•オフ （お買い上げ時の設定） 

選択したプレイリスト内の巧のみを再生 


省電力設定 


• オン 〔お買い上げ時の設定） 

再生中に本機を約1日秒攻上操作しない 
でいると液晶モニターび消灯して、バッ 
テ U —の消耗を抑えまず。 

- [RETURN] ポタンなどいずれかのボタン 
を押すと、液晶モニターび点灯します。 

-イント□再生時や、]日砂しツ下の巧を連続 
で再生している場合、「オン」に設定して 
いてち液晶モニターは消なしません。 

• オフ 

液晶モニターを点灯したままにします。 


ム S 芳画 


ぶ @ 



音楽を聴ぐ 
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• L 音楽を聴きなび 5 写真を順番に再生ずる 

音楽を聴きながら、 SD 力ード内の写真を約6砂間、順番に再生(スライドシヨー) 
することがでをます。 


• 音楽データと写真を記録した SD 力ードを本機に入れておく （ P 12) 
• 「音楽を聴く」モードにして、音楽を再生しておく （ P 46) 



音楽を巧を中に、 [MENU] ボ 
タンを巧す 


を 1ENU) 


© 十ぎキーを上下に傾けて 

「スライド シヨー を開始する J 
を選び、中央を巧す 



するまで繰り返し再生します) 


■ 写真を再生中の十字キー操作 

十字キー操作は写真について動作します。 

• 再生/一時停止する： ►/!! 

中央を押す 

• スキップする： • W 

左ちに傾ける 


〇写真の再生順唐を設定する 

1(写真を表示してか 5) 
[ MENU ] ボタンを巧す 


吕十字キーを上下に傾けて「その他の 
機能へ」を選び、中央を巧す 

3十字キーを上下に傾けて「スライド 
ショーの再を設定 J を選び、中央を 
巧ず 

4十字キーを左ちに傾けて再生順序 
を選び、中央を巧す 
• ファイル名順 （お買い上げ時の設定） 
写真のフォルダ名/ファイル名に付与さ 
れた文字コード順に再生 
• ランダム 

順不同にフォルダび選択され、フォルダ 
内の写真を順不同に再生 
-ランダム再生中は、十字キーを左に傾けて 
再生し終わった写真へ戻ることはでをま 
せん。 


メニュー画面を消すには 

[ MENU ] ボタンを押してください。 


写真を停止する： ■ 

十字キーを下に傾ける 
• 停止すると、音楽再生画面になります。 
• 停止したあと、ちラー度写真を再生する 
_場含は、手順〇か5操作してください。 


( おな5せ ) - 

• [ V 日 L ] ボタンの[一] [+ ] を押して音楽再 
生の音量を調整ずることびでをます。 


■ 音楽の再生操作をずるには 

• 十字キーを下に傾けて写真を停止して 

から、操作してください。 政^写真再生について詳しくは： P 63 
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画質や音質を設定ずる 


「音楽を聴く」モード、「スライドショーを見る」モードで設定することがでをます。 
• 「テレビを見る•録る」モードと「ビデオを見る」モードは、別の設定になりまず。こ 
れ日のモードで設定するには2目ページをお読みください。 


〇 

〇 


[MENU] ボタンを巧ず 

广 MENU ^ 

十字キーを上下に傾けて 
r その他の機能へ J を選び、 
中央を巧ず 


色)なを空ぶ 

9スライド シヨーを 巧抱する 
>1スピーカーの宣場設定 _ 

その他の巧能へ 



※画面例は r 音楽を聴く」モードの場合 


〇 


十字キーを上下に傾けて 
r 画質-音質の調畳 J を還び、 
中央を巧ず 



〇 十字キーを上下をちにおけて 
設定ずる 

設定項目を選ぶ： 上下に傾ける 
設定内容を選ぶ：を ちに傾ける 



百 


ぐメニュー画面を消ずには 

[ MENU ] ボタンを押してくださし、。 



画質モード 


• スタンダード 

標準の画質モード 

• ダイナミック 〔お買い上げ時の設定） 
明暗がはっさりしたメ U ノ VU のある画 
質モード 

• ソフト 

目にやさしい画質モード 


明るさを「一己」から「+已」までの範囲 
で調整 

※お買い上げ時は「±日」に設定されてい 
まず。 


サウンド 

( r スライドシヨーを見る」モードでは 設 
定でさません） 


• フラット 〔お買い上げ時の設定） 

全音域をバランスよ<した音質 

• へビー※ 

重低音を強調した音質 

• クリア 

高音部を鮮明にする音質 

• ボーカル 

ボーカルを強調し、つやを出す音質 

• トレイン& 

耳にやさしい音で、迷惑な音われを防止 
※へッドすン使用時のみ設定でをます。 


C おな己せ ) - 

• 設定は「音楽を聴<」 


モードと「スライ 


ドショーを見る」モードで共通です。 
(「輝度」はすべてのモードで共通の設定 
になります） 


音楽を聴< 
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5. パソコンを使って音楽を記録ずる 


付属 CD-ROM ( SD - Jukebox ) の動作環境を巧認する 


対応パソコン 

下記対応の 0 S (日本語版）びプ U インス!-ールされた旧 M PC / AT またはその互換機 

対応 0 S (日本語版） 

Microsoft 風 Windows ⑩2日0日 Professional Service Pack 2、3、4 
Microsoft ⑥ Windows ® XP Home Edition/Professional および Service Pack ] 、吕 
Microsoft ® Windows Vista ® Home Basic/Home Premium / Business/Ultimate 



Windows 2000 /Windows XP 

Windows Vista (32 bit OS ) 

CPU 

Intel ® Pentium ® ill 
已日日 MHz \ il ± 

Intel ® Pentium ® ill 

800 MHzUl ± 

メモ u 

2 已 6 M 日政上 

已] 2 M 日政上 （] G 日な上を推奨） 

ディスプレイ 

High Color (16 bit ) じ LL 

画面の解像度 800 X 600 ピクセルし分上 

(1 024 X 768ピクセル政上を推寶） 

A —ドディスク 

100 M 日政上の空を容量 

• Windows ® のパ‘ージョンや音声ファイルにより、別途空き容量び必要です。 

必要なソフトウェア 

DirectX ® 9.0 b 政降 、 Internet Explorer 6 降 

サウンド 

Windows 互換サウンドデバイス 

ドライブ 

CD - ROM ドライブ（デジタル録音対応4倍速し乂上） 

• IEEE 1394 で接続する CD - R 日 M ドライプでは動作しません。 

• 音楽 CD の作成には CD - R / RW ドライブび必要です。 

インターフェース 

USB 端子 

• US 日八プおよび USB 延長ケーブルで接続した場合の動作は保証して 
いません。 

その化 

インターネット接続環境 

( CDDB 機能を利用する場合に必要）（ブ□ー ドバンド環境を推巽） 


已 4 


c お巧らせ ） - 

• 推奨環境のすべてのパソコンについて動作を保証するちのではありません。 

• NEC PC -98 シ U —ズとその互撰機での動作は保証していません。 

• 左ページ対応日 S 政外の Windows 環境での動作は保証していません。 

• Windows ® 3. 1、 Windows ® 目己、 Windows ⑥98、 Windows ® 目 8 SE 、 Windows ⑥ 
Me、Windows NT ® および Macintosh には対応していません。 

• 0 S のアップグレード環境での動作は保証していません。 

• マルチプート環境には対応していません。 

• システム管理者権限 ( Administrator ) のユーヴーのみで使用可能です。 

• お客様び自作されたパソコンでの動作は保証していません。 

• 64ビット日 S 搭載のパソコンには対応していません。 

• ディスクレーベル面に"離!！"のマークび入っていない音楽 CD の再生/録音には対応 
していません。 

• イ也のソフトウエアび同時に起動している場含の動作は保証していません。 

• パソコンの環境によっては録音びでさなかった0、録音した音楽データび使えない等 
の不具含び発生する場合びあ0ます。お客様の音楽データの層失ならびにその他の直 
接/間接的な障害につさましては、当社および販売店等に故意または重過失びない限 
り、当社および販売店等はその責任を負いません。 


■ SD - Jukebox のご使用上の制限 

SD - Jukebox は音楽文化の健全な発展と正当な購入者の権利を保護するため、暗号巧 
術を利用した著作権保護技術び組み込まれています。このため、ご使用いただ<にあた 
り下記の制限びありまず。 

• SD - Jukebox は音楽データを暗号化して八ードディスクに記録します。暗号化され 
た音楽データを別のフォルダやドライブ、他のパソコンに移動/複写して使用する 
ことはでさません。 

• ご使用の CPU な5びにノ V — ドディスクの固有情報を暗号化処理のために使用してお 
0ます。そのため、どち5か一方でち交換すると、それ政前の音楽データび使用で 
をなくなる場合びあ0ます。 


音楽を聴< 
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5. パソコンを使って音楽を記録する (つづ走） 


付属 CD-ROM ( SD - Jukebox ) をインス!ルする 


付属の SD-Jukebox Ver . 巨.9日をインス I ルしてください。 

SD-Jukebox Ver . 巨.日已を使ラと、音楽に添付したジャケット写真を SD カードに転 
送することびでをます。 


ずでに SD - Jukebox をインス I ルされているちは 

付属 CD-ROM ^ CD - ROM ドライプに入れて、 [ SD-Jukebox Ver . 目.日日 LE のインス I -- ル」 
をク U ックすると、ファイル削除の確認画面び表示されます。「日に」を選ぶとアンインストー 
ルび始まります。アンインストール完了後、手順包か日操作してインストールしてください。 
• インストールし直しても、インストール前に SD - Jukebox に取り込んだ音楽データ 
は削除されません。 


• 他に起動しているアプ U ケーシヨンをすべて終了しておく 
• インストールが終了するまで本機をパソコンに接続しない 


〇 パソコンの電源を入れ、 
Windows を起動する 


© rSD-Jukebox Ver ■色 .9 已 LE 
のインストール J をクリツクする 



© 付属 CD-ROM を CD-ROM 
ドライブに入れる 
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〇インス I ^ーラーび自動的に起動しない場合 

1 Windows のスタートメニューで「ファイル名を指定して実行 J をクリックずる 
吕「* :¥ autorun . exe 」 と入力し、 「0 K 」 をクリックする 

• 本は CD - ROM ドライプの ID でず。 

• 喊下、画面の指示に従って続けて<ださい。 






















© 「ほ用許諾舆約 J 画面をよ < 読 
んで、「はい J をク IJ ックする 



• 「いいえ」をク U ックした場含はインス 
I -ールでさません。 


© ち前とシ IJ アル番号を入力し 
て、 r 巧へ J をクリックする 



シ U アル番号は CD - ROM パッケージの 
表面に記載されています。_ J 

• 再インス I -ール時にもシリアル番号が必 
要です。 CD - ROM パッケージは紛失し 
ないよラ大切に保管してぐださい。 

• シ U アル番号は必ず半角で入力してく 
ださい。 


〇 インストール巧を選び、 
「巧へ J をクリックする 

むぃ-ル元 ean 

;访1»ル距口をじ.1卜-ルし«す, 

篮傷 IT 敵を黑带V,けな U 巧. 

1ン！卜-化6+止7おゴロ.[申,シり册町 K ■わ51^す， 


© 音楽データ巧を巧を還び、 
「巧へ J をクリックずる 



• 次に表示される画面で、「はい」をクリツ 
クしておくと、再起動後、デスクトップ 
にアイコンび表示されます。 



• お気をつけていただ < 内容び表示され 
ますので、よく読んで 「0 K 」 をクリッ 
クしてください。 

• SD - Jukebox の紹介ムービーをご黃に 
なる場合は、「はい」をク U ックしてく 
ださい。終了した日、「ご案内ムービー 
を終了」をク U ックしてください。 

A 再起動方ミちを選び、 r ち了 J を 
»クリックして終了する 



音楽を聴ぐ 
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5. パソコンを使って音楽を記録する (つづ走） 


SD-Jukebox を起動する 


〇 デスクトップのアイコンを 
をダブルクリックする SD -^ 

^表示モードを選び、クリック 



通常 モー ド： 

SD - Jukebox のすベての機能をお使いい 
ただけまず。 

《本書では、 SD - Jukebox の画面表示モー 
ドを 「通常モード」にして起動した場合 
で説明しています。 

カンタンモード： 

SD - Jukebox の主な機能のみを、ステレオ 
システムのよラな操作でお使いいただけ 
ます。 


■ SD - Jukebox の取扱説明書 
( PDF ファイル）について 

SD - Jukebox の取扱説明菌ま、 PDF ファ 
イルとして同時にインス!-ールされます。 
• 取扱説明書 （ PDF ファイル）をお読み 
し、 ただくには 、 Adobe Reader び必要 
です。 


取扱説明書 （ PDF ファイル）を読む 

Windows の スタートメニュ—— ► 
r すべてのプ□グラム」一 
「Panasoni 巳」 一 
rSD - JukeboxV 6」 一 
rSD - JukeboxV 6 取扱説明書」 

の順にク U ックする 


■ デスクトップアイコンが表示 
されていない場合は 

Windows の スター ト;><ニユ—— ► 
「すべてのプ□グラム」一 
「 Panas 曰 nic 」 一 
「SD-JukeboxV6」 一 
「SD-JukeboxV 日」 

の順にク U ックする 
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本機をパソコンに接続する 


USB 接続ケーブルは付属のちのをお使いください。また、付属のケーブルは他 
の機器に使わないでください。 


SD 力ードを本機に入れておく （ P 12) 
パソコンを起動させておく 



e 

e 


向きを巧かめ、 USB 接続ケー 
ブルを奥まで確実に是し込む 

USB 接続ケーブルをパソコ 
ンに是し込む 


■ USB 接続ケーブルを取りがず 

パソコンのタスクトレイにあるアイコン 
(Windows 2 日日日/ Windows XP : [も]、 
Windows Vista : [ h ]) をダブルク U ック 
し、画面の指示に從って取り外してくださ 
い。（日 S の設定によっては表示されません） 
• 取り外したあとは、端子 
ふたを閉じてください。 

1端子ふたのゴムパッキン 
を本体に入れる 
吕「カチッ」と音がするま 
で押す 



■ データ保存機能 

本機は US 己 U —ダーライターとしてち機能し、 
パソコンの列部デバイスとして認識されます。 
• SD 力ード内の 「 PRIVATE 」 フオルダ、 
「 SD _ AUDI 日」フオルダ、 「 SD _ VIDE 日」 
フオルダは移動や削除、名前の変更をし 
ないでください。 


( おな5せ ) - 

• 「アクセス中」表示中に SD 力ードや USB 
接続ケーブルを抜を差しすると 、 SD 
カード内のデータび消えたり、壊れたり 
することびあ0ます。 

• パソコンと接続中は本機を操作するこ 
とはでさません。 

• ぬれた手でパソコンと接続しないでください。 

• 本機に水滴などび付いているとさは、水 
滴を柔5かい巧のよラなちのでみき取つ 
てか5パソコンと接続してください。 

• 本機とパソコンを接続中にパソコンを 
起動（再起動）したり、パソコンび省電 
カモードになると、パソコンび本機を認 
識しないことびあります。本機を取り外 
して再接続するか、パソコンを再起動し 
てか日本機を接続し直してください。 

• 本機とパソコンを接続していると、パソ 
コンび起動（再起動）しない場含びあり 
ます。パソコンを起動（再起動）すると 
をは、本機か日 USB 接続ケーブルを抜 
いてお<ことをおすすめします。 

• 1台のパソコンに2台政上の USB 機器を接 
続している場含や 、 USB ノ V ブ、延長ケーブ 
ルを使用する場含は、動作を保証しません。 


音楽を聴ぐ 
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5^ パソコンを使って音楽を記録する (つづさ） 

SD 力ードに音楽を転送するには、まず音楽をパソコン （ SD - Jukebox ) に取り 
込んで、 SD - Jukebox から SD 力ードへ転送してくださし、。 



SD - Jukebox を起動ずる 


デスクトップのをダプルクリックずる 

SD-Jukebox 


2 1 a 巧モ-ド1を選び、クリックずる 



SD-Jukebox の起動について、詳しくは58ぺージをお読みくださし、。 



パソコン 【 SD - Jukebox ) に取り込む 


区 

f CD の音楽 

〇音楽 CD をバ; 
0 を) CD ] をク U 
0 取り込む曲に 

Q 〔 D 巧ち 

^取り込む巧の 

巧 Ir 綠音ぞ巧招'.…^1 

ノコンに入れる 

ックする 

a (チェック）を付ける 

] をク U ックずる 

' (チェック）を確認し、 
をク U ックする 


パソコン内の音楽ファイル 

バソコンに保存している WMA/MP3/ 
AAC(MPE 白 4) 形式ファイ J レを 
SD-Jukebox へ取り込みます。 

広 SwjK 州(叶をクリックする 


パソコン巧から音楽ファイルの 
入っているフオルダを選ぶ 


けつがご.ド.到雜ミ jl をク U ックする 


※著作権保護された音楽データ 
を取り込むことはでさません。 
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• 本機に SD 力ードを入れておく （ PI 2) 
• 本機をパソコンに接続しておく （ P 5 日) 
• SD - Jukebox を起動しておく 


⑩ 


をクリックする 


削除する曲のタイトル部分などを 
^クリックする 

(§) コン*ンッ 《• I をクリックする 

確認画面でいずれかの選択肢を選び、 
W クリックする 


响 


SD-Jukebox の詳しい操作説明は、 SD-Jukebox の通常モード編の取扱説明書 
(PDF ファイル）をお読みください。 



• 本機に SD カードを入れておく （ P 12) 
• 本機をパソコンに接続しておく （ P 已 9) 


0|1 


ck Nolll ! Ponoscnic 0 


mi * - し 




( T ) 岡 hdd ] をクリックする 
( f ) 転送ずる曲に 〇 を付ける 
(3) 巧巧 SD ■泣みをクリックずる 


(4)取り込む曲の^を確認し、簡庶雜旣 I をクリックする 


I TraJ. NobT 


SD-Jukebox では、 SD オーディオ規格上の制限のため、1枚あたりの SD カードに 
転送でをるな数とプレイリスト数に UTF の制限びあります。 

巧数：最大999ぷ プレイ U スト数：最大9目 1プレイ U ストあたりの巧数：最大99 

※最大巧数は9目9ですび、1巧の最大管理時間び約8分3日秒であるため、それを超えて 
記録された場合、表示は]巧でを複数の管理領域を使用することになり、最大巧数び9目9 
よりをみなくなります。（管理領域を最大999のため） 

1枚の SD 力ードの記録曲数の目安 （1 曲こつき約4分とした場合） 


SD カード容量 

3吕 GB 

16 GB 

8 GB 

4 GB 

2 GB 

1 GB 

高音質 （128 kbps ) 

白99巧 

9目白曲 

目9目巧 

白99巧 

約已1日巧 

約巧日曲 

標準(日日 kbps ) 

99白巧 

9白9曲 

白 99® 

99白巧 

約日80巧 

約33咖 

長時間(目4 kbps ) 

99白巧 

999曲 

999曲 

99白巧 

白9白巧 

約已〇咖 


>SD 力ード容量別の録音可能時間の目安については、 SD-Jukebox の通常モード 
編の取扱説明書 （PDF ファイル）をお読みください。 


SD 力ードにお送した巧を削除ずる 


SD-Jukebox か 6SD 力ードに面をする 



音楽を聴< 
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7^ 写真を順番に再生ずる (スライド シヨー) 

SD カード内の写真を約日砂間、順番に再生することがでをます。 

• 写真を記録した SD 力ードを本機に入れておく （ P 12) 


〇 [ MODE ] ボタンを押す 



© 十宇キーを上下に傾けて 

r スライドシヨーを見る J を選び、 
中央を巧す 





写真の再生び始まります。（停止ずるまで 
繰り返し再生します） 

情報表示はしばらくずると消えまず。 


〇情報を表示するには 

十字キー操作ガイドなどの表示/非表示 
を切り換えることびでをます。 

• 表示を消していてむバッテ U —残量び 
少な<なると、「亡]」び自動的に表示 
されます。 ( P 17) この場台、「亡]」表 
示を消すことはでさません。 



©画：バッテリー残量表示 （ P 17) 
^: AC アダプター使用時 


包十字キー操作のガイド 

• ガイド表示の方向に傾けたり中央を 
押すと、ガイド表示の動作をします。 

0 写責の再生順序 

(スライドショーの再生設定） 

〇表示した情報を消ずには 

を5—度十ぎキーを上に傾ける 


■ 再生中の十字キー操作 

• 停止する： ■ 

下に傾ける 


• 再生/一時停止する： ►/!! 

中央を押す 

• スキップする： ■ W 

左ちに傾ける 


( おな]百せ ) - 

• スキップ操作をしたとを、写真のファイル 
サイズび大きい場含は、写真び切り換わる 
のに少し時間びかかる場合びあります。 

• スキップ操作をずると、]枚ずつ写真を 
表示します。連続してスキップさせるこ 
とはでさません。 

• スキップ操作時、画面の左下に！◄◄や 
»\ び表示中は、モード切換やメニュー 
の設定はでさません。 
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写真の再生順巧を設定する 


1 [ MENU ] ボタンを巧す 

吕「その他の機能へ」が選ばれている 
ので、そのまま中央を巧す 

3十字キーを上下に傾けて「スライド 
ショーの再生設定 J を選び、中央を 
巧す 

4十字キーを左ちに傾けて再生順序 
を選ぶ 

• ファイルち順 （お買い上げ時の設定） 
写真のフォルダ名/ファイル名に付ちさ 
れた文字コー问頃に再生 

• ランダム 

順不同にフォルダび選択され、フォルダ 
内の写真を順不同に再生 
-ランダム再生中は、十字キーを左に傾けて 
再生し終わつた写真へ戻ることはでをま 
せん。 

〇メニュー画面を消ずには 

[ MENU ] ボタンを押してください。 


才ートパワーオフ 

節電のため、停止状態び約己分]^:1上続くと 
自動的に電源び切れます。 


レジューム機能 

前回、再生を停止したところから再生します。 
• SD カードを交換すると解除されまず。 


擅-音楽を聴さなが5 

写真を順香に再生ずるには： P 已吕 


C おな 5 せ ) - 

• 本機で再生でさる写真 

-ファイルお式 ： JPEG ( JPEG 形式で 
ち再生でさないわのびあ0ます） 

-画素数：最大己] 2日 X 3840 
最ル目4 X 目4 

一 最大ファイルサイズ：1日 M 日 
• 本機は社団法人電子情報技術産業協含 
( J 曰 TA ) にて制定された続一規格 DCF 
(Design rule for Camera File system ) 
に準拠した写真を再生でをます。 

• 本機で写真の削除はでさません。記緑し 
た機器などで削除してください。 


再生対象になる写真のフォルダ構造 

スライドシヨーは SD カードの 「 DCIM 」 
フオルダ内の第]階層までにある写真を 
順番に再生します。 


SD 力ード 


国酷できません 

- II 100 -PANA I 

中1000001 .JPG 

- H 101 -XXXX I 

PX 101 XXX 1 .JPG 

Pict ures I 《 i 

[ XXXXXXXX.JPG 

Lxxxxxxxx.jpg 

-fpiCTURES ] 《2 

L^CX 父 XXXXX.JPG 

《 ] 第 2 階層の写真は再生でさません。 
《2 「 DCIM 」 フォルダ内にない写真は 
再生でさません。 

• 再生でさる写真は1フォルダあた〇最 
大1 日日日 枚までで す。 

•「 DCIM 」 フォルダはデジタルカメラなど 
で写真撮影すると自動的に作5れます。 


写真を見る 
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1 . アラーム設定をしてタイマーとして使う 

アラーム設定した時間が経過すると、アラーム音でお知らせし、タイマーとして 
使用することがでをまず。 


〇 [ MENU ] ボタンを巧ず 

貧 NlTl 


© 十字キーを上下に傾けて 
「その他の機能へ J を遇び、 
中央を巧ず 




《画面例は r テレビを見る'録る」モードの場合 


© 十字キーを上下に傾けて 
「アラームの設定 J を還び、 
中央を巧ず 



A 十字キ-ををちに傾けて 
W 時間を設定ずる 



1分〜99分まで、1分単位で設定でさます。 


© 十字キーを上下に傾けて 

r スタート J を還び、中巧を巧ず 



秒読みを開始します。 


64 




























設定した時間が経過すると ••• 



• メニュー画面やモード画面を表示中などは、上のお知5せ画面は表示されません。 
(アラーム音のみでお知日せ） 

〇アラーム音を止めるには 

いずれかのボタンを押して<ださい。 


r お巧5せ ) - 

• アラーム音量やアラーム音は変更することはでさません。 


〇巧読み開始を、アラーム設定をキヤ 
ンセルするには 


1 [ MENU ] ボタンを巧す 
吕十字キーを上下に傾けて「その他の 
機能へ J を選び、中央を巧ず 
3十字キーを上下に傾けて「アラーム 
の設定 J を選び、中央を巧ず 
4確認画面で、十字キーを左ちに傾け 
て「はい」を選び、中央を巧す 



賄が密■，妨 



C おな己せ ） - 

• 電源を切ったり、パソコンと接続すると、 
アラーム設定はキャンセルされます。 
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2. カードフォーマットや本機の設定を変更する 


• 録画した番組を再生中や、音楽や写真を再生中に「カードフォーマット J 、「設定初 
期化」をする場含は、停止しておぐ 


〇 [MENU] ボタンを巧す 

资 ENi?i 


e 


十ぎキーを上下に傾けて 
r その他の機能へ J を選び、 
中央を巧す 

aB~ 


り 番組を星ぶ 

ぶさずぐ録画する 
" スピーカーの言場設定 1 


その他の横能へ 1 




贿邸®城 S 養 



《画面例は r テレビを見る • 録る」モードの場合 


〇 十ぎキーを上下に傾けて設定 
頂目を選ぶ 




r カードフォーマット」「設定初期化」 
r バージョン情報」を選んだ場合： 

十字キーの中央を押してちページへ 


r 操作音 J r エコ巧電設定 J を選んだ場合： 

そのままちページへ 


© 十宇キーを上下に傾けて 
「巧巧設定 J を選び、 
中央を巧す 


り 番組を涅ぶ 
志 今すぐ録画ずる 
■ I スピーカーの音) 
その他の横能へ 


ぞ巧録画を設定ずる 
ぞのを確認する 
テレビの設定 
チャンネル設定 
画質.音質の勇星 
切巧設定 

ムの設定 
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® 力ードフォーマット11設定初期化 


フオーマツトすると、 SD 力ード内のす 

ベてのデータび失われまず。 


本機の設定をお買い上げ時の状態に戻し 
ます。 


十ぎキーををちに傾けて「はい J を 
選び、中央を巧す 

• バッテ U —残量表示び赤色になってい 
るとをは、カードフオーマットすること 
はでさません。 


操作音 


十宇キーををちに傾けて設定内容を 
選ぶ 

•オン （お買い上げ時の設定） 

操作したとさに音でお知らせ 

• オフ 

操作音を鳴日さない 

◊ メ ニュー 画面を消すには 

[ MENU ] ボタンを押してください。 


十宇キーををちに傾けて「はい J を 
選び、中央を巧す 

• 政下の項目は r 設定初期化」をしてわお買 
し ' i 上げ時の状態に U セツトされません。 

—予約録画した番組 
一登歸したチャンネル 
一時計 
-モード 


ン情報 


本機のファームウェア（制御ソフト）の 
バージヨンを確認することびでさます。 


クメ ニュー画面を消すには 

[ MENU ] ボタンを押して<ださい。 


エコ充電設定 


十ぞキーををちに傾けて設定巧客を 
選ぶ 

• オン 

通常充電時の目日％の充電 
•オフ （お買い上げ時の設定） 

通常充電 （1 日日％の充電） 

◊ メ ニュー 画面を消すには 

[ MENU ] ボタンを押してください。 
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3 . 外付けスタンド/本体スタンドを使う 


か付けスタンド （ SV - ME 75 のみ付属）を使5 


外付けスタンドは角度を変えることができます。本機を置いてテレビ放送などを 
見るとさに便利です。 


•本体スタンドを 
巧りたたんでおぐ 



〇 が付けスタンドを水平なとこ 
ろに置き、レバーを矢印の方 
向に下げて固定する 


レバー 


• レバーを下げる前に、颐盤部分び密着す 
るよラに外付けスタンドを押しつけて 
ください。 

• レバーを下げたあと、しっかり固定され 
ていることを確認してください。 



© 本機裏面の凹部にが付けスタ 
ンドの凸部をはめ込む 



© 本機裏面をが付けスタンドに 
友て、スタンドに友てたまま 
下げる 



本機底面の凹部にスタ 
ンドの凸部び正しくは 
まっているか確認する 


〇 角度を調碧する 



3段階で角度を 
調整でさます。 


• 調整範囲を超える強い力を加えると、破 


損します。 
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■ が付けスタンドをがずときは 

まず、本機を外付けスタンドか5列■してください。このあと、 

外付けスタンドのレバーを上げてか5、暇盤のつまみを持っ 
てがしてください。 

• 必ずレバーを上げて<ださい。レバーび下がったままで 
列そラとすると、列付けスタンドび破損します。 

• ガラス面に固定した場合などは、レバーを下げなくてわ暇着したり、レバーを上げ 
てち吸着したままになる場含びあ0まず。吸盤のつまみを持って外してください。 



C お巧5せ ) - 

• 外付けスタンドは!;(下の使いかたをしないでください。 

本機や外付けスタンドび外れ、落下するなどして破損します。 

一本機を外付けスタンドに取り付けたまま持ち運ばない 
-壁などの垂直面に固定して使用しない 
一凹凸のあるところに設置しない 
一頭より高いところに設置しない 
一車のダッシュボードの上に設置しない 
• 本機を操作すると走は、本機を手で支えなが5操作してください。 

• 暇盤部分の吸着び悪くなった場合は、暇盤部分についたほこりなどを水で就い流し、 
軽くふいてから付けてください。 

•沿室など湿気の多いところで使用後は、浴室か5持ち出し、室内に置いてください。 
•長期間使用しないとさは、レバーを上げて、暇着を解除してください。 


本化スタンドを巧ラ 


本体スタンドは、約90度に開いた状態で使用してください。これ LU 上開いて使 
用すると、本機が倒れやすくなったり、本体スタンドび変おし、破損する場合が 


あります。 





0~) 

己 

111 

本体スタンド -j 


一心 

rL 




C お巧らせ ) - 

• ボタンを操作ずるとさなど、本機を操作するときは本機を手で支えなび日操作してく 
ださい。 
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1 . バッテリーを交換ずる 

本機専用のバッテリー （RP- 目 P70L) または別売のバッテリー （DMW- 目 CE10) 
を使用してください。 

バッテリーを交換するとさは、本機の電源が切れているのを確認してから、交換 
して<ださい。電源を入れたままバッテ U —を外した場含、外す前に変更した設 
定は本機に記憶されません。本機は電源を切ったとさに設定を記憶します。 


• マイナスドライバーを用意しておく（マイナスドライパーは付属していません) 
•本機の電源を切っておぐ （ PIS ) 


〇 本がスタンドを開ける 



© マイナスドライバーを使つ 
て、 [ LOCK / RELEASE ] ダ 
イヤルを [ RELEASE ] 方巧 
へ回す 



© バツテ IJ — ふたをがす 

1溝にマイナスドライバーを 
差し込む 

吕マイナスドライバーを持ち 
上げる 



• 防水構造のため、ふたび開をにくくなっ 
ています。指やつめを痛める恐れびあり 
ますので、マイナスドライバーなどを 
使って開けて < ださい。 
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© バッテリーの向きをおかめ、 
交巧ずる 

1バッテ U - の [▼] 表示側か 
6差し込む 

2バッテ U - を巧してはめる 



© バッテリーふたを巧りはける 

1バッテリーふたのつめ（④) 
を本体に差し込む 
2バツテ IJ - ふたを閉じる 



巧さえて、しっか0閉じて<ださい。 


〇 マイナスドライバーを使コて、 
[ LOCK / RELEASE ] ダイヤ 
ルを [ LOCK ] 方向へ回ず 



〇 本がスタンドを閉じる 



■バッテリー交換後は時計がリ 
セッ ト されまず 

時計び U セットされてわ予約録画は取り 
消されませんび、予約録画の実巧や予約録 
画を確認するには時計設定されている必 
要びあります。 

• 本機ではテレビ放送を毒信すると、自動 
的に時計び設定されまず。バッテ U —交 
換後は、まずテレビ放送を黃信してくだ 
さい。 

( おな己せ ) - 

• 本体スタンドを閉じる前に必ず [ LOCK / 
RELEASE ] ダイヤルび [ LOCK ] 側になつ 
ていることを確認してください。 

バッテ U —ふたび浮いていると [ LOCK ] 
ち向に回せません。 

• AC アダプターを電源として使用する場 
合、バッテリーを入れていなくてち使用 
できますび、攻下のことび起こります。 
- AC アダプターの接続を外ずと時計設 
定び U セットされます。 

-録画中に AC アダプターの接続び斜 
れた場合、その時点で録画び終了しま 
す。この場合、歸画していた番組の再 
生はでをません。また、 SD カードの 
内容び破壊される場含びあ D まず。 
必ずバッテ U —を入れた状態でご使用 
<ださい。 
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2. こんな表示び出た 5 


表示 

原因-巧策 

HOLD 設定オンです。 
操作には、本機裏面の HOLD を 
解除する必要びあります。 

• ホールド設定びオンになっていて、ボタン操作を受け 
付けません。本機を操作するにはホールドを解除して 
ください。 ( P 11) 

電池を入れてご使用ください。 
電池なしで AC 接続を列ずと時計が 
リセットし予約録画でさません。 

• 本機にバッテ U —び入っていません。バッテ U —を入れ 
ていなくてわ使用でさますび、設定した時間に予約録画 
び実行でさない場合があるため、バッテ U —を入れて使 
用することをおすすめします。 ( P 70) 

現在、受信でさません。 

( E 20 2) 

• 電波状況び悪いため、映像を表示することびでさません。 
受信できる状態になると、自動的に映像を表示します。 

現在、受信でさません。 

( E 20 3) 

• 放送を休止している、あるいは受信するために必要なデータ 
び取得でをていないため、映像を表示することびでさませ 
ん。受信でをる状態になると、自動的に映像を表示します。 

番組データがありません。 

• 番組表を賈信でをません。電波状況びよくなるよラに、 
アンテナの角度や本機の向きを変えてみてください。 

• 放送を休止している場合は、電波状況びよ<てち番組 
表を受信でをない場合びあります。 

チャンネル設定が異常のため 
チャンネルー覧を消去します。 
予約録画も取り消されます。 

• 登録したチャンネルや録画の予約び消去されます。わラ 
—度チャンネル設定をしてください。また、歸画の予約 
をしていた場合は、わラー度予約し直してください。 

この番組は 

録画することびできません。 

• 有料放送など、放送局側で録画を禁止している番組は 
歸画することびでさません。 

最大ファイル数を超えてしほす。 
不要なビデオファイルをミ肖去後、 
録画を実行してください。 

• 1枚の SD カードに録画できる番組数は、 SD カードの 
容量にかかわらず最大日9番組までです。それ攻上歸 
画したい場合は不票なビデオファイルを消去してか日 
CP 43) 録画してください。 

このサービスの番組は 
予約録画を行ラことが 
でをません。 

• 「サービス切換」を「サービス2」もしくは「サービス 
3」に設定して視聴中は、番組表か日予約録画すること 
びでさません。 

再生で去る 

ビデオファイルがあ0ません。 

• 本機で再生できるのは本機で録画したビデオファイル 
のみでず。他機で歸画した番組を本機で再生ずること 
は、保証していません。ただし、他の SV - ME 7 己で録 
画した番組を本機で再生することはでさます。 

• 緑画時に電波状況び悪かった場合や、緑画中に SD カー 
ドび抜かれた場合は、再生でさないビデオファイルび 
作成されることがあります。 

再生で走ない 
ビデオファイルです。 
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表示 

原因-対策 

リスト登録がありません。 

• 選んだ種類のプレイ U ストび作成されていません。 
プレイ U ストの作成方法は、 SD - Jukebox の通常モー 
ド編の取扱説明書 ( PDF ファイル）や SD ステレオシ 
ステムの取扱説明書をお読み<ださい。 

再生でさる 

音楽トラックがありません。 

• 本機で再生でをる音楽は、 SD オーディオ規格に準拠し 
たものです。 SD - Jukebox ちしくは当社製 SD ステレ 
オシステムなどで記録してください。 （ P 47) 

再生でをない 
音楽トラックでず。 

再生でさる 

写賣ファイルがありません。 

• 本機で再生できる写真のファイル形式は JPEG です。 
本機で再生できる写真について、詳しくは目3ページ 
をお読みください。 

再生でさない 
写真ファイルです。 

このモードでは 
使用でをないカードです。 

• 著作権保護機能に対応していない SD カードは「テレビ 
を見る•録る」モード、「ビデオを見る」モード、「音 
楽を聴く」モードでは使用でをません。著作権保護機 
能に対応した SD カードを使ってください。（当社製 
SD カードをおすすめします） 

サボートがフ オー マツトの 
カードです。 

• Windows 標準のフォーマット機能などでフォーマッ 
卜した SD 力ードは使用できません。 SD - Jukebox で 
フォーマットしてください。 SV - ME 7 已をお使いの場 
含は、本機でフォーマットすることもできます。 （ P 色目） 

カードを確認してください。 

• SD カードを取り出し、再度入れてみてくださし UP 1 巧 
• マルチ六ディアカードは使用でさません。 

• SD 規格に準拠していないカードは使用でをません。 （ P 8 日） 

カードが□ックされています。 

• SD 力ードの書き込み禁止スイッチが 「 LOCK 」 側になっ 
ています。書さ込み禁止スイッチを元に戻してくださ 
し、。 ( P 80) 

電池の温度が異常のため 
充電でをません。 

常温で巧電してください。^ 

• 周囲温度已で〜4日でで充電してください。周囲温度び 
低いまたは高いとさは、充電にかかる時間び長くなる場 
合びあります。また充電でをない場合ちあります。 ( P 79) 

電池異常のため 
充電でをません。^ 

• 故障の可能性びあります。おおくのサービス舎社•販 
売含社の「修理ご相談窓口」 ( P 91 〜日 3) にお問い合 
わせください。 


※動作表示ランプび約 0 .已秒間隔で点滅します。 
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3 . 故障かな！？ 


まず、下表でご確認ください。直日ない場合は、お買い上げの販売店へご相談<ださい。 

["本機を持ち運びするとをは、落としたり、ぶつけないよラにお気をつけください。 

故障や誤動作の原因になります。 


こんなとさは 

ここを確かめてください 

電源が入5ない 
操作でをない 
電源が切れる 

• ホールド設定びオンになっていませんか？ ( P 11) 

•バッテ U - を消耗していませんか？ ( P 17) 

SV - ME 7 已をお使いの場合、電源を切っていてち予約歸画 
び始まると、バッテ U —を消耗します。 

ーバッテリーを十分に充電するか （ P ]6)、 AC アダプター 
を接続して ( P 13) 操作をしてください。 

• かばんの中などで、ボタンび押されて電源び切れていませんか？ 
ーホールド設定をオンにしてください。 ( P 11) 

電源が切れない 
正常に動作しない 

UTF の操作をして、本体を U セットしてください。 

《ヘッドホンご使用時は、ヘッドホンをがしてか5操作してください。 

1 [ HOLD ^] スイッチを [►] のち向に切り換える 

2 [の] ボタンを押したまま手順3の操作をずる 

3 [ H 日 !_□►] スイッチを [►] と反対の方向に切り換え、 
[ RETURN ] ボタンを2秒じ(上押したままにする 

それでを直らない場合は、バッテ U —を取り外し、ちラー度は 
め直してください。 （ P 70) 

巧電でさない 
巧電してもバッテリー 
持続時間が短い 

• 周囲の温度び極端に低いまたは高くありませんか？ 

ーバッテ U —の充電は周囲温度已む〜4日むで巧ってくだ 
さし、。 ( P 79) 

•はじめての充電や長時間未使用後の充電ではノいッテ IJ 一持 
続時間び短いことびあります。何回か使用すると戻りまず。 

• 充電してわバッテリー持続時間び極端に短い場含は、バッテ 
U —の寿命です。バッテリーを交換してください。 （ P 7 日） 

• SD カードによっては、バッテ U —持続時間び極端に短い場 
合びあります。当社製 SD カードで試してください。 
( SV - ME 75 のみ付属） 

本体が熱い 

• 充電中は多か熱くなりますび異常ではありません。 

本機が SD カードを詔 
識しない 

• Windows 標準のフォーマット機能などで SD 力ードを 
フォーマットしませんでしたか？ 

一 SD - Jukebox で フオー マットしてください。 SV - ME 7 已をお使 
いの場含は、本機で フォー マットすることちでをます。 （ P 6 目） 

• 当社製 SD カードを本機に入れて試してください。 （ SV - ME 7 已 
のみ付属） 


74 














こんなとをは 


ここを確かめてください 


• スピーカーに水滴び付いていませんか？ 

音声が聴こえない ー スピーカー （ P ] 日）に水滴び付いていると、音びルさく 

音がかさい なった0、ひずむことびあ0ます。水滴をふさ取 D 、 し 

ばらく乾燥させてからご使用ください。 


(SV-ME75 のみ） 

録画がでをていない 


な下の場含は録画びでをない、ちしくは正しく録画びされません。 
一 録画開始時刻に SD カードび入っていない場合 
一本機に入れた SD カードび録画可能な SD カードでない場合 
- SD カードの書を込み禁止スイッチび 「 LOCK 」 側になって 
いる 

• 録画に十分な録画可能時間び残っていない 
-録画可能番組数（最大9目番組）び記録されている 
-認識でをない SD カード（サポートがのフ オーマットな ど） 
ーバッテリー残量びな < なつた場合 
-パソコンと接続している場合 
一電波状況び悪い場合 
一予約録画の時間び重なっている場含 


(SV-ME75 のみ） 

予約録画した番組の最 
後の部分が録画されて 
いなし、 


前の予約番組の終了時刻と次の予約番組の開始時刻び同じと 
さは、前の予約番組の終わり約3日秒間び録画されません。 


(SV-ME75 のみ） 

録画した番組が正常に 
再生されない 


録画中に電波状況び悪<なつた場含は、画面び乱れた状態で録 
画されます。また、電波状況び悪くて受信でをない区間びあつ 
た場ち、この区間は録画されないので、再生するとこの区間 
をとび越して再生されます。 


SD-Jukebox び SD 
カードを認識しない 


USB 接続ケーブルを损さ差ししてください。 

SD-Jukebox Ver . S . xU ■(下を使用していませんか？ 

一付属の SD-Jukebox Ver . 目.9已を使用してください。 
お使いのパソコンの US 目端テは正常に動作していますか？ 
^他の US 日機器を接続して確認してください。 

USB ノ V ブや延長ケープルを使用してパソコンに接続してし、 
ませんか？ 

^付属の115目接続ケーブルを直接パソコンに接続してください。 
SD カードを認識しない場合は、当社製 SD 力ードで試して 
ください。 （ SV - ME 7 日のみ付属） 

著作権保護機能に対応していない USB I 」ーダーライターで 
は SD - Jukebox で認識でさません。付属の USB 接続ケー 
ブルを使って本機をパソコンに接続してください。 
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3 . 故障かな！？ (つづを） 


こんなとさは 

ここを確かめてください 

音楽再生でをない 

• 音楽データは SD オーディオ規格に準拠していますか？ （ P 47) 

• SD - Jukebox を使って音楽データを転送しましたか？ 

一 WMA / MP 吕 MAC 形式ファイルをパソコンのエクスプ □- 
ラで SD カードに直接転送しても本機で再生できません。 

- D-snap &でライン歸音した音楽ファイルは本機で再生で 
さません。 

音楽再生時に 
• 音び途切れる 
• 音びとぶ 
• 雑音が多い 

• SD - Jukebox か 5 SD 力ードに転送した音楽データは正常 
ですか？ 

一 SD - Jukebox に取り込んでいる音楽を確認してくださし、 

• 当社製 SD カードに音楽を記録して試してください。 
( SV - ME 7 日のみ付属） 

• SD 力ードを SD - Jukebox でフオーマットしてか日音楽を 
転送すると、改善される場合びあります。 SV - ME 75 をお 
使いの場合は、本機でフオーマットすることをできまず。 
( P 白白） 

己0音巧索が正しくで去 
ない 

• プレイ U ストび半角文字で正しく入力されていますか？ 

一 SD - Jukebox でプレイリスト（半角）欄び正しく入力さ 
れているか確認してください。詳しくは SD - Jukebox の 
通常モード編の取扱説明書 （ PDF ファイル）をお読みく 
ださい。 

1曲目か5順番に再を 
しない 

• 「再生モード」び「ランダム」や「ランダムリピート」になつ 
ていませんか？ （ P 己日） 

• レジューム機能び働いていませんか？ （ P 4 目） 

音楽データを他のパソ 
コンに移動/コピーで 
をない 

• SD - Jukebox や SD ステレオシステムなどか 5 SD カード 
に記歸した音楽データには暗号技術を利用した菁作権保護 
技術が組み込まれています。 SD カードに記歸した音楽デー 
夕は他のパソコンに移動/コピーすることがでさません。 

付属 CD - ROM のイン 
ストールがで走ない 

• お使いのパソコンび CD - R 日 M の動作環境に対応しています 
か？ （ P 己 4) 

SD-Jukebox Ver . 巨■白5 

の取扱説明書 （ PDF ファ 
イル）が見5れない 

• Adobe Reader びお使いのパソコンにインストールされて 
いますか？ 

- SD-Jukebox Ver . 目.9己の取扱説明書 （ PDF ファイル）を 
読むためには 、 Adobe Reader び必要です。アドビシステ 
ムズ社のホームぺージ （ ht 也// www . adobe . com / jp /) か 
ら Adobe Reader をダウン□-ドしてください。 


《 D - snap とは、当社製 SD 才ーデイオプレーヤーのことです。 
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. Q&A (よくあるご質問) 


Q 慣問） 

A 個答） 

地上デジタル放送（ワン 
セグ）を視聴するのに利 
用料金はかかるのか？ 

本機での地上デジタル放送（ワンセグ）の視聴については、従 
来のアナ□グ放送と同様、 NHK の黃信料攻外の利用料金はか 
かりません。 （2 日日8年4月現在） 

詳しくは下記ホームページをご覧< ださい。 

社団法人デジタル放送推進協を http :// www . clpa . or.jp 

他社製の SD 対応ミニ 
コンポで録音した SD 
カードを本機で再をで 
をるか？ 

SD オーディオ規格に準拠していない他社製 S ニコンポで歸音 
した場合は、本機で再生でをません。 

音楽サイトか目パソコ 
ンや携帯電話にダウン 
□ー ドした音楽を本機 
で再をでさるか？ 

• パソコンにダウン□ー ドした音楽の場合、著作権保護された 
音楽データは SD - Jukebox にファイルインポートでさない 
ので再生でをません。 

• 携帯電話にダウン□ードした音楽び SD オーディオ規格に 
準拠していない場含、本機で再生でをません。 

Windows Me 灶 a 

Player で録音した音楽 
を本機で再生でをるか？ 

SD - Jukebox を使ってファイルインポートすると、再生できます。 
(营作権保護された音楽データはファイルインポ ー トできません） 
ファイルインポートについて詳しくは、 SD - Jukebox の通常 
モード編の取扱説明書 （ PDF ファイル）をお読みください。 

D-snap ※で聴いていた 
SD カードの音楽を本機 
で再生で舌るか？ 

再生でさます。（ただし、マーク登録再生、ボイス録音ファイ 
ル、ライン録音ファイルは再生できません） 

パソコンに、な前の 
SD-Jukebox が入ってい 
るび、付属の CD-ROM の 
インストールが必要か？ 
音楽データはどラなる 
のか？ 

本機で再生する場合は付属の SD-Jukebox Ver .6.95 のイン 
ストールをおすすめします。 SD-Jukebox Ver .6.9 1；(下では、 
音楽再生時にジャケット写真を表示ずることびでさません。 

再インストールしてち音楽データは削除されません。 

どんな SD カードが使 
えるのか？ 

SD 規格に準拠した SD メモ U —カード 、 SDHC メモ U —カード、 
miniSD 力ード、 microSD 力ード、 microSDHC 力ードに対応し 
ています。（当社製を推奨）詳しくは8日ページをお読みください。 

音楽や写賣の削除はど 
ラした6よいか？ 

本機で音楽や写真の削除はでをません。 

音楽の場含は SD-Jukebox ( P 61) や SD ステレオシステムな 
どを使って、写真の場合は記録した機器などで削除してください。 

製造番号はどこにある 
のか？ 

本機底面に記載しています。 （ P 1 日） 


《 D - snap とは、当社製 SD 才ーディオプレーヤーのことです。 
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5. 使用上のお願い 


本機について 


•本機を落としたり、ぶつけたりしない。また、本機 
に強い圧力をかけない。 

-強い衝撃び加わると、液晶モニターや外装ケースび壊 
れ、故障や誤動作の原因にな0ます。 

-本機を入れたかばんを落としたり、ぶつけたりすると、本 
機に衝撃び加わりますのでお気をつけください。 

-ズボンのポケットに入れたまま座5ないでください。 

-へッドホンを本機に巻き付けたまま、かばんの中に入 
れ、列か日大さな力を加えないでください。液晶モニ 
ターの破損につなび0ます。 

• 付属のケーブルを必ず使用してください。 

• ミ谷室など湿気のをい場所に放置しないで<ださい。 
♦本機のスピーカーは防磁設計ではありません。テレ 
ビやパソコン等の近くに置かないでください。 




お手入れ 

本機の電源を切り、誤操作防止のためホールド設定をオンにしてから 〔 P 11) 乾いた柔 
らかい巧のよラなちのでふいてください。 AC アダプターをご使用の場合は AC アダプ 
ターを损いてください。 

•巧れびひどいとさは、水にひたした巧をよく絞ってから巧れをふさ取り、そのあと、 
乾いた柔らかい巧のよラなおのでふいて<ださい。 

• ベンジン、シンナー、アルコール、台所洗剤、浴室/ミ咨禮洗剤などの溶剤は、外装ケース 
び変質したり、塗装びはげる恐れびありますので使用しないでください。 


一このマークがある場合は一 


ヨー□ッパ連合！;(がの国の廃棄処分に関する情報 



このシンボルマークは EU 域内でのみ有効です。 

製品を廃棄する場をには、最寄〇の市町村窓口、または販売店で、 
正しい廃棄ちまをお問い合わせ<ださい。 
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液晶 モニター について 


• 液晶 モニターを 強<押さえないで< だ 
さい。画面にむ日び出た0、故障の原因 
になりまず。 

• 章;令地などで本機び;令えさっている場 
合、電源を入れた直後は液晶モニターび 
通常よりかし暗くなりまず。内部の温度 
び上びると通常の明るさに戻0ます。 


液晶モニターは、精密度の高い技術で作 
5れていますが、液晶モニターの画面上 
に黒い点が現れたり、常時点打（赤や 
青、緑の点）することがあります。これ 
は故障ではありません。液晶モニターの 
画素については曰日.日曰％む上の高精度 
管理をしておりますが、0.01%む下で 
画素欠けするちのがあります。 

SV-ME7 曰をお使いの場含、これ5の 
点は、 SD 力ードの映像には記録されま 
せんのでごまむぐださい。 

• 液晶モニターのお手入れは、乾いた柔ら 
かい巧のよラなちの（眼鏡ふさなど）で 
ふいてください。乾いた巧で強くこする 
と液晶モニターに傷び付くことびあり 
ますのでお気をつけください。 


AC アダプターについて 


機器を電源コンセントの近くに設置し、遮 
断装置 （AC アダプターの プラグ）へ容易 
に手が届くよラにしてください。 

• 必ず、付属の AC アダプターをお使いく 
ださい。 

• 使用禮は、必ず AC アダプターを電源コ 
ンセントから振いてください。（接続し 
たままにしていると、 AC アダプター単 
体で約日.1 W の電力を消費しています） 
• AC アダプターの端モ部をミちさないでく 
ださい。 


パッテリーにごいて 


本機で使用するバッテリーは、充電式 U チウ 
ムイオン電池です。このバッテ U —は温度や 
湿度の影響を受けやす<、温度び高<なる、 
または、低くなるほど影響び大きくなります。 
• 周囲温度己む〜40むで充電してください。 
周囲温度び低いまたは高いとさは、充電に 
かかる時間び長くなる場含びあります。ま 
た充電でをない場含をあります。 

充電でをないとさは、液晶モニターに_^ッ 
セージび表示されるととをに動作表示ラン 
プが約日.日秒間隔で点滅します。（液晶モ 
ニターの表示は数秒経過すると消えます） 

バッテ U —を誤って落下させてしまった 
場合、端モ部び変おしていないか確認して 
ください。 

• 端テ部び変あしたまま本機に入れると、 
本機をいためます。 

バッテ I 」一の端テ部を巧さないで < ださい。 

不要になった電池は、捨てないで充電式電 
池リサイクル協力店へご持参ください。 

使用済み充電式電池の届け先 

最寄りの1」サイクル協力店へ 

詳細は、有限責任中間法人 JBRC のす、ーム 

ページをご参照ください。 

• ホームぺージ http :// www . jbrc . net/hp 

使用済み充電式電池の取り扱いについて 

• 端テ部をセ□ノ V ンテープなどで絶縁し 
てください。 

• 分解しないでください。 

f 充電式1 
U チウムイオン 

Li - ion 20 電池使用 
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5. 使用上のお願い (つづ舌） 


SD 力ードについて 


SD カードを高温になるところや直が日光 
のあたるところ、電磁波や静電気の発生し 
やすいところに放置しない 
また、巧り巧げたり、落としたり、強い振 
動を与えない 

• SD カードび破壊される恐れがあります。 
また、 SD 力ードの内容び破壊されたり、 
消失する恐れびあります。 

• 使用禮や保管、持ち運びするとをは収納 
袋などに入れてください。 

• カード裏の端モ部にごみや水、異物など 
を付着させないでください。また手など 
で触れないでください。 


メモリーカードを廃棄/譲渡するとき 
のお願い 

本機^やパソコンの機能による「フオー 
マット」や「削除」では、ファイル管理情 
報び変更されるだけで、メモ U —カード内 
のデータは売全には消去されません。 
廃棄/譲渡の隙は、メモ I 」ーカード本体を物 
理的に破壊するか、市販のパソコン用データ 
消まソフトなどを使ってメモ U —カード内 
のデータを完全に消去することをおすすめ 
します。メモ U —カード内のデータはお客様 
の責任において管理してください。 

《 SV - ME 75 のみ 


■本機で使用できる SD カードは （2008 年4月現在) 


カードの種類（当社製をお袋） 

SD メモ U— 力ード （8 MB 〜2 GB) 

SD 規格に準拠した FAT 12 、 FAT 1目形式で 
フオーマツトされたちの 

SDHC メモリーカード (4 G 巨〜32 GB) 

SD 規格に準拠した F /\ T 32 お式でフオーマツ 
卜されたちの 

miniSD 力ード 

本機で使用する場含は、専用のアダプターを 
必ず装着してお使いください。 （ P 12) 

microSD 力ード/ microSDHC 力ード 


• SDHC ^モリーカードは SDHC メモ U —力ード対応の機器で使用できまずび 、 SD メ 
モ U —力ードのみに対応した機器では使用することびでさません。（必ずお使いの機器 
の説明書をお読みください） 


• 使用可能領域は表示容量よ0少なくな0ます。 

• 4 G 巨1；(上のカードは SDHC □コ’のある 〔 SD 規格準拠）カードのみ使用でさます。 

• SD カードによっては、バッテ U —持続時間び極端に短くなる場合びあ0ます。当社製 
の SD カードをお使いになることをおすすめします。 

• SD カードのスピードクラス（連続的な書さ込みに関する速度規格）に関係なく、上記 
の SD カードび使用でさまず。 

• マルチ六ディアカードは使用でさません。 

• 8 M 日など容量のルさい SD カードでは、1枚の SD カードに音楽の記録と録画の両方 
びでをない場含びあ0ます。 

■ SD カードの書さ込み禁止スイッチ 

SD カードは本体に書さ込み禁止スイッチを備えていまず。スイッチを 
「1_日 CK 」 側にしておくと、 SD 力ードへの書き込みやデータの削除、 フォー 
マットはでさなくなります。戻ずと可能にな0ます。 


















AC アダプターを巧かで使用するには 


AC アダプターは、電源電圧(100 V - 240 V ).電源周波数（己 OHz 、 60 Hz ) で 
ご使用いただけます。市販の変圧器などを使用すると、故障ずる恐れがあります。 

国、地域、滞在先によって電源コンセントの形状は異なりまず。 

海が旅行をされる場含は、その国、地域、滞在先に合ったプラグ 
を準備してください。変換プラグは、お買い上げの販売店にご相 
談のラえ、お求めください。 

充電のしかたは、国内と同じです。 AC アダプターは曰本国内で 
使用することを前提として設計されておりますび、海外旅行等で 
の一時的な使用は問題あ0ません。 

• ご使用にな日ないときは変換プラグを AC コンセントか日外してください。 


変換プラグの一例 
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反仕様 

電源 DC 3.目 V (パ’ッテ U —使用時 ） /DC 5.0 V ( AC アダプター使用時) 

消費電力 2.0 W 


巧電時間 

(温度吕己 c で充電時） 

約3時間（通常充電、エコ充電） 

• 充電は周囲温度己む〜4日でで巧ってください。 

推奨動作温度 

曰で〜40で 

液晶ディスプレイ 
(アスぺクト比1反目） 

己 V 型ぷ 1 

画素数；横48日 X 縦272 

画面寸法 

幅]1日.7 mm 、 縦巨 2.4 mm 、 対角1 27. 1 mm 

スピーカー 

230 mW +23 日 mW 旧 0) 

接続端子 

へツドホン 
端子 

3.0 mW +3.0 mW (16 Q 時） 

03 .已 mm ステレオ S ニジャック 

USB 端子 

US 巨2.0 (High Speed ) 

列部アンテナ 
端子 

03.5 mm S ニジャック 

本体寸法 

幅 ] 目已 .0 mm X 高さ90.2 mm x 奥行を14.3 mm (突起部除く） 

最大外お寸法 

幅1色已 .0 mm X 高さ 92.9 mm X 奥行き2を ] mm ( JEITA ) 

• 本体スタンド使用時は、奥巧を已 7.3 mm 

質量 

約 23] g 体体） 

約2已〇客（パ’ッテ U - 含む） 

防水 

保護等級： IPX 7 相当 

対応記録メディア 

SD メモ U - 力ード （8 M 巨〜2 G 巨） 

SDHC メモ1」一力ード （4 白巨〜32 G 巨まで） 


V 型は有効画面の対角寸法を基準とした大ささの目安です。 


テレビ 

ワンセグテレビ放送を視聴することびでさるのは、日本国内のみでず。 


受信チャンネル 

地上デジタルテレビ放送]セグメント部分受信サービス（ワンセグ）： 
UHF 1 3 ch 〜62 ch (データ放ち、緊急警報放送受信非対応） 

最大連続録画時間 
(SV-I\/IE75 のみ） 

8時間 

録画番組数 
(SV-I\/IE75 のみ） 

SD カード容量にかかわ b ず]枚あたり最大99番組 

予約録画番組数 
(SV-I\/IE7 已のみ） 

最大]2番組 
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音楽 

サンプリング周波数が 2 

32 kHz 、44.1 kHz 、 48 kHz 

再をの圧縮/伸張ち式 

AAC 方式、 MP 3 ち式、 WMA ち式 

チヤンネル数 

2 ch ステレオ 

《2対応データ形式についての詳しい説明は、 SD - Jukebox の通常モード編の取扱説明書 (PDF 

ファイル）をお読みください。 

写真 


再生可能ファイル形式 

」 PEG ベースライン方式、 DCF 準拠、 Exif 2.2 準拠 

画素数 

64 X 64〜己] 20 X 3840 

最大ファイルサイズ 

10 MB 

最大ファイル数 

1フオルダあたり10日日 


バッテリー持続時間 



輝度「-引 

輝度「± 0」 

輝度「+已」 

テレビを見る 

約3時間 

約2時間3日分 

約2時間 

テレビを録画ずる （ SV - ME 7 已のみ） 

約3時間 

約2時間3日分 

約2時間 

ビデオをちる （ SV - ME 7 日のみ） 

約3時間3日分 

約2時間3日分 

約2時間 

音楽を聴< 

約4時間 

約4時間 

約4時間 

スライドショーを見る 

約4時間 

約3時間 

約2時間 


• お買い上げ時、輝度の設定は「±日」に設定されています。輝度を下げることによって、バッ 
テ U —持続時間を延ばすことびできます。 


(輝度を設定するには、「テレビを見る■録る」/「ビデオを見る」モードの堤合は29ページ、 
「音楽を聴く」/「スライドショーを見る」モードの場合は己3ページをお読みください） 

• 上記時間は、通常充電で充電した場合です。エコ充電で充電した場合のバッテリー持続時間は、 
通常充電時の約9日％の時間となります。 


(パッテリー持続時間測定条件) 


テレビを見る 

放送波受信、内蔵アンテナ受信感度；高感度 

テレビを録画ずる 

視聴録画時、内蔵アンテナ受信感度：高感度、当社製 SD カード使巧 

ビデオを見る 

当社製 SD カード使用 

共通の設定 

画質モード：ダイナ S ック、音量：1己、スピーカー使用、 
スピーカーの音場設定；オフ、サウンド：スタンダード 


再生ファイル：ビットレート96 kbps の AAC 、 当社製 SD 力ード使用 
音楽を聴 < 省電力設定：オン、音量：]己、スピーカー使用、 

スピーカーの 音場設定：オフ、サウンド：フラット 


スライドショーを見る画質モード：ダイナミック、当社製 SD カード使用 



• バッテリー持続時間は使用条件によって短くなる場合びあります。 
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6 . 仕様 (っづき) 

AC アダプター 


入力 

AC 100 V - 

- 240 V 、己0/目0 Hz ' 13 VA 

出力 

DC 己.日 V 

720 m 冉 


リチウムイオンバッテリーパック： RP-BP70L 

電圧 3.6 V 


録画可能特間の目ま（ビットレート41吕 kbps で算出） 

《3放送局から送信されるビットレート（単位時間 
あたりの情報量）は、放送局や番組により異な 
ります。 

本機では、ビットレートの大をい番組 （41 2 kbps ) 
を想定して録画可能時間の目まを表示していま 
す。そのため、情報量のかない番組を録画する 
場合は、録画可能時間よりを長く録画でをます。 

例；録画可能時間の表示び4己分の場合でを、 
1時間録画でをるなど 
(時間の差は歸画した番組の情報量によつ 
て変わります） 


- SD カードにデータび入っている場合は、録画時間は短くなります。 


SD カード容量 

録画可能時間** 3 

128 MB 

約 41 分 

256 MB 

約1時間2曰分 

已 12 MB 

約2時間39分 

1 GB 

約曰時間20分 

吕 GB 

約1日時間曰1分 

4 GB 

約の時間19分 

8 GB 

約43時間24分 

16 GB 

約87時間2日分 

32 GB 

約17已時間 1 2分 


• この仕様は、性能向上のため変更することびありまず。 

• 本機では、フオントデータの制限により表示できない文宇びあります。 

(表示でさない文字はし」と表示されます） 

表示可能夕字 日本語： J に第一水準/第二水準準拠 

• Windows Media Audio 9 ( WMA 9) 対応 （WMA 目の Professional 、 Lossless 、 
Voice および MBR ※、こは対応していません） 

《4 MBR : Multiple Bit Rate は、 1 つのファイル内に複数の異なるビットレートで記 
録された音声を含む形式のことです。 
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人への危害、財産の損害を防止するため、化ずお守りいただくことを説明 
しています。 

■誤った使い方をしたとさに生じるを害や損害の程度を区分して、 
説明していまず。 


A 危険 「死 t や重傷を負ラおそれび大さい内容」です。 


堅も 「死 t や重傷を負うおそれびある内容」です。 


A 胃びある内到です。 


r 傷害を負ラことや、財産の損害び発生するおそれ 


■ お守りいただく内容を次の図記号で説明していまず。 
(巧は図記号の例です） 


Q 


してはいけない内容です。 


〇 


実行しなければならない内容です。 


/ j \ 危険 


0 

〇 


水のかかるおそれのある場所で、 AC アダプター 
を使わない 

ミ谷室、キッチン、洗濯場などで使用すると感電の原因になり 
ます。 

バッテリーパックは専用充電器（本体）または指 
定の充電器を使って充電する 

本体または指定の充電器し义 H で充電すると、ノくッテ I 」一の液 
ちれや、発熱、破裂の原因になります。 

■バッテ I 」一ち必ず指定のちのをご使用ください。 


ま全上のごを意 


ま全上の 
ごを意 


8已 













ま全上のご注意 かおホおわ!#巧 (つづき) 


_ Af 己険 _ 

0 バッテリー/くックは誤った使いかたをしない 
• 指定 L ソ外のバッテリーパックを使わない 
•义への投入、加熱をしない 
• くざで刺したり、衝撃を与えたり、分解•改造 
をしなし、 

• ©と©を金属などで接触させない 
•ネックレス、ヘアピンなどと一緒に持ち運んだ 
0保管しない 

• 電子レンジやオーブンなどで加熱しない 
• 乂のそばや炎天下など高温の場所で充電•使用 • 
放置しない 

• 水中への投入をしない 

発熱•発火-破裂の原因になります。 

• ビニール袋などに入れ、金属物と接触させなしけうにしてください。 
•不要（寿命）になったバッテ U - については、79ぺージ 
をご参照ください。 

• 万一、液もれび起こったら、販売店にご相談ください。 

液び身体や别剧こ付いたときは、水でよく洗い流してください。 
液び目に入ったとさは、失明のおそれびあります。目をこす5 
ずに、すぐにをれいな水で洗ったあと、医師にご相談ください。 


A 警告 


分解禁止 


分解、改造をしない 

機器び故障したり、金属物び入ると、やけどや火災の原因に 
なります。 

• 内部の点検や修理は、販売店にご依頼ください。 
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接触禁止 


雷が鳴った5、本機の金属部や AC アダプターの 
プラグ、屋内アンテナ変換ケーブルに軸れない 

感電の原因になります。 








A 警告 

(B 

めれた手で、 AC アダプターの 巧き差しはしない 

感電の原因になります。 

めれ手禁止 


Q 

歩行中や乗り物を運転中はテレビなどの映像を 
見ない 

交通事故の原因になります。 


乗り物を運転中に操作したりヘッドホンで使わない 

交通事故の原因になります。 

•歩行中でち周囲の状況に十分ごミ主意ください。 


AC アダプターのプラグを破損するようなことは 
しなし、 

(傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、 
無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重 
い物を載せたりしない） 

傷んだまま使用すると、义巧•感電’ショートの原因になります。 
• プラグの修理は、販売店にご相談ください。 


0 


0 


コンセントや配線器具の定格を超える使いかた 
や、交流100 V 〜240 VL ソ外での使用はしない 

たこ足配線等で、定格を超えると、発熱による火災の原因になります。 


0 


メモリーカードは、乳幼巧の手の届くところに置かない 

誤って飲み込むと、身体に悪該響を及ぼします。 

•万一、飲み込んだとおりれるときは、すぐに医師にご相談くださし)。 


0 


内部に水などの液体をかけたりめ5したりしない 

本機を水のかかるところで使用するときは、カードみた、端 
デふた、バッテリー瓦たを確実に閉めてください。本機の内 
部に入ると、ショートや発熱の原因になります。 


ま全上の 
ごを意 
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ま全上のご注意 かおホおわ!#巧 (つづき) 


_ A 警告 _ 

© AC アダプターのプラグのほこり等は定期的にとる 

プラグにほこり等びたまると、湿気等で絶縁不良となり、火 
災の原因になります。 

■ A 巳アダプターを巧き、乾いた巧でふいてください。 


〇 


运 

AC アダプター 
を巧く 


AC アダプターのプラグは根元まで確実に差し込む 

差し込みび不完全ですと、感電や発熱による火巧の原因になります。 
• 傷んだプラグ’ゆるんだコンセントは、使わないでくださし、。 

異常があったときは、 AC アダプターを巧く 
• 内部に金属や水などの液体、異物び入ったとき 
• 落下などで外装ケースび破損したとき 
■煙や異臭、異音び出たとき 

そのまま使ラと、火災-感電の原因になります。 

•バッテ U - で使ってしぶ場合は、バッテ U - をタルてくださし、。 
• 販売店にご相談ください。 


A 注意 


0 

Q 


へッドホン使用時は、音量を上げすざない 

耳を刺激するよラな大さな音量で長時間続けて聴くと、聴力 
に悪い影響を与えることびあります。 

電源を入れたまま長時間、直接軸れて使用しない 

本機を手に持って長時間使用しないでください。ほ温やけど ’X 
の原因になります。 

※血流状態び悪い人（血管障害、血液循環不良、糖尿病、強 
い圧迫を受けている）や皮膚感覚び弱し认（高齢ち）など 
は、ほ温やけどにな0やすい傾向びあります。 
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A 注意 


0 

0 

0 


O 

O 


本機の上に重い物を載せたり、乗ったりしない 

倒れたり落下すると、けびや製品の故障の原因になることび 
あります。また、重量で外装ケースびを形し、内部部品び破 
損すると、火災•故障の原因になることびあります。 

異常に温度が高くなるところに置かない 

機器表面や部品び劣化するほか、火災の原因になることびあ 
ります。 

• 夏の閉め切った自動車内や、直射日光の当たるところ、ス 
トーブの近くでは特にごミ主意ください。 

スピーカーに磁気の影響を受けやすいちのを近 
づけない 

スピーカーの磁気の影響で、キャッシュカードや定期券、時 
計などび正しく機能しなくなることびあります。 

• スピーカーは防磁設計ではありません。テレビやパソコン 
等の近くに置かないでください。 

爾行機内で使うときは、航空会社の指示に従う 

本機び出す電磁波などにより、飛行機の計器に影響を及ぼす 
原因になることびあります。 

• 病院などで使ラときち、病院の指示に従ってください。 

指定の AC アダプターを 使ラ 

指定がの AC アダプターで使用すると、火災や感電の原因に 
なることびあります。 


运 

AC アダプター 
を抜く 


長期間使わないときや、お手入れのときは、 AC 
アダプターを巧く 

通電状態で放置、な管すると、絶縁劣化、ろラ電などにより、 
火災の原因になることびあります。 

■ メモ U —力ードは、保護のため取り出しておいてください。 


ま全上の 
ごを意 
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7. 保証とア フターサービス (よ < お読み < ださい) 

修理•お取り扱い•お手入れなどのご相談は ••• 

まず、お買い上げの販売店へお申し付け<ださい 


輯居や贈答品などでお困りの場合は ••• 
•修理は、サービス会社•販売をなの r 修 
理ご相談窓□」へ！ 

• 使いかた-お買い物などのお問い台わせ 
は、「お客様ご相談センター」へ！ 

■ 保証書（別添付） 

お買い上げ曰-販売店名などの記入を必ず 
確かめ、お買い上げの販売店か日お受け取 
りください。よくお読みのあと、保管して 
<ださい。 

保罰期間： 

お質い上げ曰か6本体1年間 

(「本体」にはソフトウエアの内容は含 
みません） 

■ 補修用性能部品の保有期間 

当社は、このポータブルテレビの捕修用性 
能部品を、製造打ち切0後8年保有してい 
まず。 

ミち）補修用性能部品とは、その製品の機能 
を維持するために必要な部品です。 

■修理を依頼されるとさ 

この説明書をよくお読みのラえ、直日ない 
とさは、まず接続している電源を外して、 
お買い上げの販売店へご連絡<ださい。 


ご連絡いただをたい内容 

製品名 

ポータブルテレビ 

品番 


お買い上げ日 

年月日 

故障の状況 

でさるだけ具体的に 


• 保証期間中は 

保証書の規定に従ってお買い上げの販売 
店が修理をさせていたださますので、恐れ 
入0ますび、製品に保証書を添えてご持参 
ください。 

• 保証期間を過ぎているとをは 

修理ずれば使用でさる製品については、ご 
要望により修理させていただをまず。 

下記修理料金の仕組みをご参照のラ元、ご 
相談ください。 

• 修理料金の仕組み 

修理料金は、技術料 • 部品代-出張料など 
で構成されています。 

肢術科! は、診断•故障個所の修理および 
部品交換-調整-修理完了時 
の点検などの作業にかかる費 
用です。 

禪晶调 は、修理に使用した部品および捕 
助材料巧です。 

陸重到は、製品のある場所へ技術者をお 
遣する場合の費用です。 


ご相談窓口における個人情報のお取り扱い 

松下電器産業株式舎社およびその関係舎 
社は、お客様の個人情報やご相談内容を、 
ご相談への対応や修理、その確認などの 
ために利用し、その記録を残すことびあ 
ります。また、折り返し電話させていた 
だくとさのため、ナンバー•ディスプレ 
イを採用しています。 

なお、個人情報を適切に管理し、修理業務 
等を委託する場合や正当な理由びある場合 
を除を、第兰者に提供しません。 
お問い合わせは、ご相談された窓口にご 
連絡 < ださい。 
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r よくあるご質問」ールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。 
http :// panasonic . jp / support / 


修理に関するご相談 


ナシ 3 ナルパナソニック 修理ご相談窓 □ 


ナビダイヤル (全国共通番号） 因 0570 -087-087 

•呼出音の前に NTT より通話料金の目安をお知らせします。 
•携帯電話 . PHS ■ IP / 光電話等、ナビダイヤルびご利用でさない 
場合は、最寄りの修理ご相談窓□に直接おかけください。 


使いかた-お買い物などのご相談 


ナショナルパナソニック お客様ご相談センター 
3 目己曰/受付日時〜 20 時 

ffl 15ダイヤル 函 0120 -878-365 

■携帯電話- PHS でのご利用は… 06-6907-1187 

FAX ^ャル 函 0120 -878-236 

Help desk for foreign residents in Japan 
Tokyo (03) 3256 - 5444 Osaka (06) 6645 - 8787 
Open : 9:00 -17:30 (closed on Saturdays / Sundays/national holidays ) 


※電話ま号をよくおおかめの上、おかけください。 


ナショナルパナソ ニ ック 修理ご相談窓 □ 


•地区-時間帯によって、集中修理ご相談窓□に転送させてしすこだ 
く場合びござし、ます。 
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7. 保証と アフターサービス (よくお読みください） （つづき) 


《電話番号をよくおおかめの上、おかけください。 


ナルパナソニック 修理ご相 


窓 □ 


•地区-時間帯によって、集中修理ご相談窓□に転送させてしすこだ 
く場合びございます。 


ま化 




青森 青森市大字お田 

岩手 盛岡市厨川已 T 目 

山お 山お市平清水 1 T 目 

き豊田 364 

1-43 

1-7 己 

巧 （017)775-0326 

巧 （019)64 日- 6130 

巧 （023)641-81 00 

が:田 が田市外旭川 

宮城 仙台市宮城野区扇町 

福島 郡山市亀田 1 T 目 

字ル谷地 3-] 

7-4-18 

已 1-1 己 

巧 （018)868-7008 

巧 （022)387-1 117 

巧の 24)991 -9308 


首都 


埼玉 
千葉 


■白国—句 


栃木宇都宮市上戸祭 
3下目 3-1 9 
巧 (028)689-2555 
君羊馬前橋市箱田町32已 -1 

巧 (027)254-2075 

巧城 つくば市筑穂 3了 目 東京 

15-3 

a (029)864-8756 


桶リ I 市ホ堀 2 T 目 4-2 山梨 

巧 (048)728-8960 

干葉市中央区末広 神窺 II 

PS 了目 Q ぶ 

巧 (043)208-6034 

東京都巧田咨区 新漏 

宮あ 2 T 目 2 日- 17 

巧 (03)5477-9780 


甲府市宝 1 T 目 4- 13 

巧 (055)222-5822 

横お市港南区曰野 

日 T 目 3-1 目 
巧 (045)847-9720 

新漏巿東明 1 T 目 

8-14 

巧 (025)286-01 80 



部 


石川 盡ミ只市横川 3 T 目 2 日 

巧 (076)280-6608 

富山 富山市根塚町 1 了目 

1-4 

巧 (076)424-2549 

福井 福井市問屋町 2 了目 

14 

巧 (0776)25-5001 

長野 お本市寿化 7 T 目 3-11 

巧 (0263)86-9209 

静岡 静岡市莫区千巧田 

7 T 目 7 -已 

巧 (054)287-9000 

愛知 名ち屋市瑞穂区 
塩入町 8- 10 

巧の 52 旧 190225 

岐阜 岐阜市中蘭 4 T 目 42 

巧 (058)278-6720 

高山 高山市花岡町 3 T 目 
82 

巧 (0577)33-0613 

兰重 津巿久居野村町 
を山神 42] 
0(059)255-1380 





滋賀 栗東巿霊仙寺 1 T 目 

1-48 

巧 (077)582-5021 

京都 京都市が見区が田 
中川原町 7 1-4 

巧 （075)646-2123 

大阪 大阪巿城ま区関目 

2 T 目 1 己-己 

巧 (06)6359-6225 

奈良 大和郡山巿筒井町 
800 番地 

巧 (0743)59-2770 

和歌山和歌山市中島 499-] 

巧 (073)475-2984 

兵庫 神戸市須磨区弥栄台 
3 T 目] 3-4 

巧 （078)7%-3140 
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※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。 


ナショナルパナソ ニ ック 修理ご相談窓 □ 


•地区-時間帯によって、集中修理ご相談窓□に転送させていただ 
<場合びございます。 



鳥取 鳥取市を長 2 目己-] 

巧 （0857)26-9 朗 5 

米子 米デ市米原 4 T 目 2-33 

巧 （0859)34-2129 

松江 松江巿平成町 

182 番地] 4 

S (0852)23-1 128 

. 

出雲 出雲市渡橋町 416 

S (0853)21-3133 

お田 浜田市下府町 

327-93 

巧 (0855)22-6629 
岡山 岡山市田中 138-110 
巧 （08 が 242-6236 

広島 広島市西区南観音 

]T 目] 3 -已 

S (082)295-5011 

山 □ 山口巿ル郡下郷 

220-1 

巧 (083)973-2720 



香川 高松市載使町 1 日 2-2 

巧 (087)868-6388 

徳島 徳島市巧浜 2 T 目 36 

巧 (088)624-0253 

高知 高知市仲田町 2- 16 

巧 （088 旧 34-31 42 

愛媛 愛媛県伊予郡抵部町 

八倉 7 已 -1 

巧 (089)905-7544 



福岡 春曰巿音曰公園 
3 Tg 48 

巧の 92)593-9( X 36 

化賀 佐賀市韶島町大き 
八戸字上深町 3044 

巧 (0952)26-91 51 

長崎 長崎巿東町 1 目 49-1 

巧 (095 旧 30-1 658 

大分 大分市获原 4 了目 

8-3 己 

巧 （097)556-381 5 

宮崎 宮崎市本郷北方 
字草葉 2099 -2 

巧 （0985)63-1213 

熊本 熊本巿健軍本町 12-3 

巧 (096)367-6067 

天草 本渡市港町 18- 11 

0(0969)22-3125 

鹿お 島鹿児島巿与;夕郎 

1了目己-33 
巧の 99)250-5657 

大島 奄美市名;頼朝仁町 

1 1-2 

巧の 997)53-51 01 


ミ中縄 浦添巿城間 4 T 目 23-1 1 凸 (098 旧 77-1207 


戸斤在地、電話番号び変更になることがありますので、あ 5 かじめご了をくださし、。 
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• SDHC □づは商標です。 

• Microsoft . Windows および Windows Vista は米国 Vlicrosoft Corpora む on の米国および 
その他の国における登録商標または商標です。 

• 本製品は 、 Microsoft Corporation と複数のサードパーティの一定の知的財産権によって保 
護されています。本製品 U (外での前述の技術の利用をしくは配付は、 Microsoft ちしくは権 
限を有する Microso れの子を社とサードパーティによるライセンスびない限り禁止されてい 
ます。 

• Portions of this product are protected under copyright law and are provided 
under license by 冉 RIS / S 日 LANA /4 C . 

• Intel 、 Pentium および Celeron は Intel Corp 日 ration の米国およびその他の国における登緑 
商標または商標です。 

• IBM および PC / AT は氷国 International Business Machines Corporation の登録商標です。 

• Macintosh は、米国および他の国々で登録された Apple Inc . の商標です。 

• 冉 Globe、Adobe □ユ Adobe Acrobat 、 および Acrobat Reader は、アドビシステムズ社 
の米国および/または各国での商標または登録商標です。 

• MPEG Audio Layer 3 音声圧縮技術は 、 Fraunhofer HS および Thomson か日ライセンスを 
受けています。 

• 音楽認識技術と関連情報は Gracenote ® 社によって提 

供されています。 Gracenote は、音楽認識技術と関連情 . 

報配信の業界標準です。詳細ま、白 racen 日 te ® 社のホ - y 旧 C 0 nO [ e 。 
ムぺージ WWW . 呂 racenote . com をご覧ください。 

• 音楽認識テクノ□ジーおよび関連データは、 Gracenote ® により提供されます。 

Gracenote は、音楽認識テクノ□ジーおよび関連コンテンツ配信の業界標準です。詳細につ 
いては、次の Web サイトをご賣ください： www . gracenote.com 
Gracenote からの巳 D および音楽関連データ； Copyri 呂 ht © 2000-2008 Gracenote . 
Gracenote Software : Copyright 2000-2008 Gracenote . この製品およびヴービスは、 
じ(下に挙げる米国特許の]つまたは複数を実践している可能性びあります；#己,987,已吕己、 
#白，06 ] ，百80、#目，1已4,773、#6,161,13 吕、 #白 ，吕 3白，19 吕、 #6,230,207、#6,240,4已9、 
#6,33日,已吕3、およびその他の取得済みまたは申請中の特許。一部のサービスは、ライセンス 
の下、米国特許 (#6.304,523) 胤こ日 pen Globe , Inc . か日提供されました。 

Gracenote および CDDB は Gracenote の登録商標です。 Gracenote の□コ’と□コ‘タイ 
プ、および ["Powered by Gracenote 」 □コは Gracenote の商標です。 

Gracenote サービスの使用については、次の Web ぺージをご覧ください； 
www . gracenote . com/corporate 

• その他、本文で記載されている各種名称、会社名、商品名などは各社の商標または登録商標 
です。なお、本文中では TM 、 ©マークは一部明記していません。 

• Micros 日 ft Corporation のガイドラインに従って画面写真を使用しています。 


音のエチケット 

楽しい音楽を時と場巧によっては気になるわのです。特に静か 
な夜間には窓を閉めたり、へッドホンをご使用になるのち一つ 
の方法です。 



音のエチケット 
シンボ J しマーク 
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义さくいん 


英数字-記号 


SD 力ード'..………………. .12. 80 

己日音検索 ... 49 

@ . 35 

. 37 


©準備中 


エコ充電設定 . 16 

才ートパワーオフ . 4日、4目、63 

屋内アンテナ変換ケープル . 18 

占ド . 3 I 

音量調整 . 2日、 40. 46 

力ー ド フォー マット . 67 

画質モード' . 29、己3 

画面ヴイズ . 31、44 

輝度 . 2白、已3 

ル声を大さ < する . 28 


サービス切換 . 31 

再生モード ... 已日 

サウンド . 29、己3 

視聴録画 . 32 

字幕 . 30、44 

充電時間/充電回数 . 17 

省電力設定………. . 已1 

スライド'シ3— . 己2、色2 

製造番号 . 10 

設定初期化 . 67 

操作胃 . 67 

外付けスタンド . 68 


地域設定 . 24 

チャンネルー覧選択 . 26 

チャンネルスキャン . 2已 

チャンネル設定 . 14、24 

チャンネル登歸削除 . 27 

動作表示ランプ... ..... 1日、16、32、37、46 

内蔵アンテナ黃信感度 . 31 

二重音声 . 30、44 

曰時指定して予約録画 . 34 


バージョン情報 . 67 

バッテ U —残量表示 . 17 

バッテ U - 持続時間 . 83 

反響音を抑える . 28 

番組表から予約歸画 . 33 

プレイ U スト . 48 

プレイ U スト連続再生 . 51 

プ□グレスバー表示 . 4已 

プ□テクト . 42 

ホールド設定 . 11 

予約一覧 . 39 

予約歸画（曰時指定） . 34 

予約歸画（番組表） . 33 

レジューム機能 . 4日、4日、63 

歸画時間の目安 . 84 

ワンセグ . 19 
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最新のサポート情報は、下記サポートサイトでご確認ください。 


http://panasonic.jp/support 


愛情点検 

長年ご使用の ポータブル テレビの点検を f 

の 

こんな症状は 
あ0ませんか 

•煙が出たり、異常なにおいや音がする 
.映懷や音声が出ないことがおる 
•正常に動作しないことがある 
•商品に破損した部分がある 
•その他の異常や故障がある 


このよラな症状のとをは、使用を中止し、故障や事故の防止のため、 
電源を切り、コンセントから AC アダプターを巧いて、必ず販売店に点 
検をご相談ください。 


f 更禾リメモ （おぼえのため、記入されると便利です) 


お買い上げ曰 

年月日 

品番 


販売店名 

S C ) 


松下電器産業株式会社 
ネットワーク 事業 グループ 

〒已71 -8504 大阪府門真巿お生町1番1巳号 
© 2008 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. All Rights Reserved. 


F 0508 RE 2068 ( 10000©) 





















